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ANALOG 
DEVICES 


CORPORATE PROFILE 


Analog Devices, Inc. designs, manufactures and markets high performance 
linear and mixed-signal integrated circuits (ICs). These devices are used to 
condition, amplify and otherwise process analog signals from sensors that 
measure real-world phenomena such as temperature, pressure and velocity 
and convert those signals into a digital form that can be read by a micro- 
processor or computer. 





The company’s products also include digital ICs used in digital signal 
processing applications, which typically involve the further processing of 
real-world information after conversion to digital form. Other products 
include signal processing components manufactured using assembled prod- 
uct technology and a limited number of board-level subsystem products. 


Most of Analog Devices’ sales are made to original equipment manufactur- 
ers (OEMs) who incorporate Analog’s products in a wide variety of end 
products. The company’s served markets include laboratory and industrial 
automation, military/aerospace, telecommunications, computer peripherals, 
high-end consumer products and automotive/transportation. 


Analog’s products are sold through direct sales offices located throughout 
the United States and in 14 other countries. The company’s products are 
also sold by sales representatives operating from more than 50 offices in the 
U.S. and around the world and by industrial distributors. 


Founded in 1965, Analog Devices employs approximately 5,200 people 
worldwide. The company has manufacturing facilities in Massachusetts, 
California, North Carolina, Ireland, Japan, the Philippines and Taiwan. 
Analog Devices’ stock is traded on the New York Stock Exchange under 
the symbol ADI. 
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MODEL NUMBERING 


Two model numbering schemes are used by Analog Devices. The first model numbering scheme is used for designating standard 
Analog Devices monolithic and hybrid products. The second scheme is used by our Precision Monolithics Division (formerly PMI) as 
designators for its product line. 


Figure 1 shows the form of model number used for our standard monolithic ICs and many of our hybrids. It consists of an ‘““AD” 
(Analog Devices) prefix, a 3-to-5-digit number, an alphabetic performance/temperature range designator and a package designator. 


Figure 2 shows a different numbering scheme used by our Precision Monolithics Division. This numbering scheme starts with a 
prefix which designates the device type and model number. It is then followed by a suffix consisting of alphabetic designators (as 
applicable) to indicate additional functional designations or options and packaging options. 








DEVICES 
PREFIX 


THREE-TO-FIVE 
DIGIT NUMBERS 


1 OR 2 LETTERS PROVIDE 
ADDITIONAL GENERAL INFORMATION 
A: SECOND GENERATION 

Di: DIELECTRICALLY ISOLATED 
2: OPERATION ON +12V SUPPLIES 






PACKAGE OPTIONS: 





HERMETIC DIP, CERAMIC OR METAL 
CERAMIC LEADLESS CHIP CARRIER 
CERAMIC FLATPACK 

CERAMIC PIN GRID ARRAY 
HERMETIC METAL CAN 

J-LEADED CERAMIC 

HERMETIC METAL CAN DIP 

PLASTIC OR EPOXY SEALED DIP 













PERFORMANCE-TEMPERATURE 





Dd 
E 
F 
G 
H 
J 
M 
N 
P 
Q 
R 
Ss 
T 
Ww 
Y 
z 






RANGE DESIGNATOR PLASTIC LEADED CHIP CARRIER 
CERDIP 
\ Sania SMALL OUTLINE “SO” PACKAGE 
e Niccucceunnce PLASTIC QUAD FLATPACK 
oC TO+70°C { | T0-92 STYLE PACKAGE 
NONHERMETIC CERAMIC/GLASS DIP 
M preeceu fice SINGLE-IN-LINE “SIP” PACKAGE 
CERAMIC LEADED CHIP CARRIER 
-25°C OR 40°C A y bbl ee EXAMPLES: 
. 8 ADS48JCHIPS 
TO 485°C C BEST OVERALL AD847JN 
PERFORMANCE AD524SD/393B 
ADG20AN 






‘ y INCREASING 


PERFORMANCE 

-55°C TO +125°C { T 
U BEST OVERALL 
PERFORMANCE 







Figure 1. Model Number Designations for Standard Analog Devices Monolithic and Hybrid IC Products. S, T and U Grades have the 
Added Suffix, /883B for Devices that Qualify to the Latest Revision of MIL-STD-883, Level B. 
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MIL-STD-883, CLASS 8, REVISION C OPTION 


PMI -55 C TO +125 C DEVICES ARE AVAILABLE 
WITH MIL-STO-883, CLASS B SCREENING AS 
STANDARD PRODUCTS. TO ORDER AN 883 PART, 
SIMPLY ADD THE DESIGNATION /683 TO THE PART 
NUMBER. FOR EXAMPLE, THE DAC-03AQ, SCREENED 
TO THE 883 REQUIREMENTS WOULD BE ORDERED 
AS A DAC-08A0/883. CONTACT FACTORY FOR 683 
DEVICE SPECIFICATIONS. 


PACKAGE SUFFIX 


PACKAGE TYPE: 










DEVICE TYPE: 












ADC ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER 
AMP (NSTRUMENTATION AMPLIFIER 
BUF SUFFER (VOLTAGE FOLLOWER) 
CMP COMPARATOR 

DAC  DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER 

JAN MIL-M-38510 SLASH SHEET 

Liu HIGH SPEED SERIAL DATA RECEIVER 
MAT MATCHED TRANSISTOR 

MUX MULTIPLEXER 

oP PROPRIETARY OPERATIONAL AMPLIFIER 









































ELECTRICAL GRADE 


SELECT ELECTRICAL GRADE 
FROM OATA SHEET. 






Figure 2. Precision Monolithics Division’s Product Designations 


PKD PEAK DETECTOR H 6-LEAD TO-78 CAN 
PM SECOND-SOURCE, INDUSTRY SPECIFICATIONS J 8-LEAD TO-99 CAN 
REF VOLTAGE REFERENCE K 10-LEAD TO-100 CAN 
RPT PCMLINE REPEATER Oo NOT USED 
SMP SAMPLE-AND-HOLD AMPLIFIER P EPOXY DIP 
sw ANALOG SWITCH PC PLASTIC LEADED CHIP CARRIER 
SSM SOLID STATE MUSIC PRODUCT Q 16-LEAD CERAMIC DIP 
TEMPERATURE SENSOR R 20-LEAD CERAMIC DIP 
RC 20-POSITION LCC* 
Ss SMALL OUTLINE PACKAGE 
BURN-IN OPTION T _28-LEAD CERAMIC DIP 
PMI OFFERS MOST 0°/70°C, -25°/+85°C AND -407/485°C TC 28-POSITION LCC* 
DEVICES WITH BURN-IN. PARTS WITH THIS OPTION ARE U NOT USED 
SPECIFIED WITH THE LETTERS B! ADDED BETWEEN THE Vv 24-LEAD CERAMIC DIP 
MODEL NUMBER AND THE ELECTRICAL GRADE. FOR x 18-LEAD CERAMIC DIP 
EXAMPLE, TO ORDER DAC-08EQ WITH BURN-IN, THE Y 14-LEAD CERAMIC DIP 
PART NUMBER IS DAC-CSBIEQ. 2 8-LEAD CERAMIC DIP 


*AVAILABLE WITH MIL-STO-683 PROCESSING 
ONLY. 
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ADI/PMI PACKAGE CROSS REFERENCE GUIDE 


PLASTIC, EPOXY DIP 
ADI PMI DESCRIPTION 
N P EPOXY DIP 


SMALL OUTLINE (SO, SOIC) 

PMI DESCRIPTION 

H 6-LEAD TO-78 CAN 
J 8-LEAD TO-99 CAN 
K 


SMALL OUTLINE (SO, SOIC) 10-LEAD TO-100 CAN 


ADI PMI DESCRIPTION 

R 8-LEAD NARROW-BODY S01 
14-LEAD NARROW-BODY SO 
16-LEAD NARROW-BODY S02 
16-LEAD WIDE-BODY SO2 
18-LEAD WIDE-BODY SO 
20-LEAD WIDE-BODY SO 
24-LEAD WIDE-BODY SO 
28-LEAD WIDE-BODY SO 


CERAMIC FLATPACKS: 

CENTER AND BOTTOM LEADS 

ADI DESCRIPTION 

F 2-LEAD CERAMIC FLATPACK 
10-LEAD CERAMIC FLATPACK 3 
14-LEAD CERAMIC FLATPACK 3 
16-LEAD CERAMIC FLATPACK 3 
24-LEAD CERAMIC FLATPACK 3 


ANANAAVNAAYW 


PLASTIC-LEADED CHIP CARRIER (PLCC) 
ADI PMI DESCRIPTION 
P PC 20-LEAD PLCC 
P PC 28-LEAD PLCC 


DESCRIPTION 

16-LEAD SIDE-BRAZED DIP 
20-LEAD SIDE-BRAZED DIP 
28-LEAD SIDE-BRAZED DIP 
24-LEAD SIDE-BRAZED DIP 
18-LEAD SIDE-BRAZED DIP 
14-LEAD SIDE-BRAZED DIP 


CERAMIC DIP, CERDIP 
DESCRIPTION 
16-LEAD CERDIP 
20-LEAD CERDIP 
28-LEAD CERDIP 1. DIFFERENCES EXIST IN THE PACKAGE HEIGHT 
24-LEAD CERDIP BETWEEN DIFFERENT DIVISIONS. 


28-LEAD NARROW CERDIP 2. THERE ARE BOTH NARROW AND WIDE BODY 
18-LEAD CERDIP 16-LEAD SOS AVAILABLE. CONSULT DATA SHEET. 
14-LEAD CERDIP 

8-LEAD CERDIP 3. BOTTOM-BRAZED AND STANDARD VERSIONS. 

4. CONSULT DATABOOK OR JAN SLASH SHEET FOR 
CERAMIC LEADLESS CHIP CARRIER (LCC) JAN PACKAGE. 

ADI PMI DESCRIPTION 


E RC 20-CONTACT LCC 
E Tc 28-CONTACT LCC 


Q 





eal aia aL 


GRADE CODE CROSS REFERENCE 


o°c TO +70°C —40°C TO +85°C ~55°C TO +125°C 


OPERATIONAL AMPLIFIERS 


LOW GRADE 
MID GRADE 


TOP GRADE 


LOW GRADE 


MID GRADE 


LOW GRADE 


MID GRADE 


TOP GRADE 
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MANUFACTURER ABBREVIATIONS 


Advanced Micro Devices ...........0 002 eee AMD 
Burr Browne 2) yacd bees Wee 4 Bae eee eee oes BB 
Comlitiest22.2:4445. 4860554 )04%-08 4038 Bae ek COM 
BlanteG os argu bind deacaek Ga ale ead eens. eae EL 
Bats i 0 be bh ORC RES EO Rate a eS eae oe XR 
PLQErIS 6 ou eu he aie Boe se Ha Ate te Mea HI 
INCCRS in. e DS-Gal w ea be ee ee on se PaG ee ad INT 
Linear Technology ...........-.2-020e eee LTC 
MOS ete hee G58 se ae ee ee ee MAX 
MGOtOtGla = 2. oes ho ee Oe Ae BEE OE EM MOT 
National wteneicdes dt actos whe pees oe ewe NAT 
ING ep. oti ad Boe eegn carers Soa ae a tee eae aed NEC 
RaviheOns «66 0062454 0-20 hoe Cee G ee eS RAY 
SIBNCUGS 3.8 kite ee oe ae EROS BoM SR SIG 
SIPC. 6 se ee i 6 os ee Sw Pee Oe Bes SIPX 
Texas Instruments ........... 0.000. e eee e eee TI 
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3507] 
3508] 
3550] 
3550K 
3550S 
3551] 
3551S 
ADSI5JH 
ADSISKH 
ADSISLH 


CA081AE 
CAO81E 
CA082AE 
CA082E 
CA101T 


CA124E 
CA1458E 
CA1458T 
CA1558E 
CA1558T 
CAIS58AE 
CAIS8AT 
CA224E 
CA258AE 
CA258AT 


CA2904E 
CA301AE 
CA3078AE 
CA3078E 
CA307E 


CA307E 
CA307T 
CA307T 
CA3130AT 
CA3130T 
CA3140AE 
CA3140AT 
CA3140E 
CA3140T 
CA3160AT 


CA3160T 

CA3193AE 
CA3193AE 
CA3193AT 
CA3193AT 


CA3193E 
CA3193E 
CA3193T 
CA3193T 
CA3240AE 


CA3240AE1 
CA3240E 
CA3240E1 
CA324E 
CA3410AE 
CA3410E 
CA3420 
CA3420A 
CA3440 
CA3440A 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
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ADS1IS5AJH 
ADSISAKH 
ADS1ISALH 


D 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
F 

|F 
F 
F 
F 





CA3493AE 
CA3493AE 
CA3493AT 
CA3493AT 
CA3493E 


CA3493E 
CA3493T 
CA3493T 
CA358AE 
CA358AT 


CA5422 

CA741CE 
CA741CE 
CA741CT 
CA741CT 


CA741E 
CA741T 
CA741T 
CA747CE 
CA747E 
CA748CE 
CA748CT 
CA748E 
CA748T 
CLC1108D 
CLC110ID 
CLC110JP 
CLC114 
CLC400 
CLC400A8D 


CLC400A8D 
CLC400AID 
CLC400AID 
CLC400AJE 
CLC400AJE 


CLC400AJP 
CLC400AJP 
CLC401 

CLC401A8D 
CLC401A8D 
CLC401AID 
CLC401AID 
CLC401AJP 
CLC401AJP 
CLC402A8D 
CLC402AID 
CLC402AJE 
CLC402AJP 
CLC404A8D 
CLC404AID 


CLC404AJE 
CLC404AJP 
CLC414 
CLC415 
CLC501A8D 
CLCSO1AID 
CLCSO1AJP 
EHA1-2539-2 
EHA1-2539-5 


EHA1-2539/883B 


[Mir 
HI 





ADI Cross 


AD811SQ/883B 


AD9617SQ/883B 
AD811AQ 
AD9617AQ 
AD811AR-16 
AD9617JR 


AD811AN 
AD9617JN 
OP260 
AD811SQ/883B 
AD9618SQ/883B 
AD811AQ 
AD9618AQ 
AD811AN 
AD9618JN 
AD9617SQ/883B 
AD9617SQ 
AD9617JR 
AD9617JN 
AD9618SQ/883B 
AD9618SQ 


Q 
AD844SQ/883B 


which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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Mfr P/N 
EHA1-2540-2 
EHA1-2540-5 
EHA1-2540/883B 
EHAI1-5190-2 
EHA1-5190/883B 
EHAI1-5195-5 
EHA2-2500-2 
EHA2-2500-2 
EHA2-2500/883B 
EHA2-2500/883B 


EHA2-2502-2 
EHA2-2502-2 
EHA2-2502/883B 
EHA2-2502/883B 
EHA2-2505-5 
EHA2-2505-5 
EHA2-2510-2 
EHA2-2510-2 
EHA2-2510/883B 
EHA2-2510/883B 
EHA2-2512-2 
EHA2-2512-2 
EHA2-2512/883B 
EHA2-2512/883B 
EHA2-2515-5 
EHA2-2515-5 
EHA2-2520-2 
EHA2-2520-2 
EHA2-2520/883B 
EHA2-2520/883B 
EHA2-2522-2 
EHA2-2522-2 
EHA2-2522/883B 
EHA2-2522/883B 
EHA2-2525-5 
EHA2-2525-5 
EHA2-2600-2 
EHA2-2600/883B 
EHA2-2602-2 
EHA2-2602-2 
EHA2-2602/883B 
EHA2-2602/883B 
EHA2-2605-5 
EHA2-2620-2 
EHA2-2620/883B 
EHA2-2625-5 
EHA2-5190-2 
EHA2-5190/883B 
EHA2-5195-5 
EHA3-2505-5 
EHA3-2505-5 
EHA3-2515-5 
EHA3-2515-5 
EHA3-2525-5 
EHA3-2539-5 
EHA3-2540-5 
EHA3-2605-5 
EHA4-2500/883B 
EHA4-2502/883B 
EHA4-2510/883B 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 





Amplifier Products Cross Reference 


ADI Cross 


AD8+40SQ 
AD840AQ 
AD840SQ/883B 
AD842SQ 
AD842SQ/883B 
AD842AQ 
AD744TH 
OP42AJ 
AD744TH/883B 
OP42AJ/883 


AD744SH 
OP42AJ 
AD744SH/883B 
OP42AJ/883 
AD744AH 
OP42F] 
AD744SH 
OP42AJ 
AD744SH/883B 
OP42AJ/883 


AD744SH 
OP42AJ 
AD744SH/883B 
OP42AJ/883 
AD744AQ 
OP42F] 
ADS09SH 
OP42AJ 
ADS09SH/883B 
OP42AJ/883 


ADS09SH 
OP42AJ 
ADS09SH/883B 
OP42AJ/883 
ADS09JH 
OP42F] 
AD744TH 
AD744TH/883B 
ADS07SH 
AD744TH 


ADS07SH/883B 
AD744TH/883B 
AD744BH 
ADS07SH 
ADS07SH/883B 
ADS07JH 
AD842SH 
AD842SH/883B 
AD842AH 
AD744JN 


OP42GP 
AD744JN 
OP42GP 
OP44GP 
AD844AN 


AD840JN 
AD744KN 
OP42ARC/883 
OP42ARC/883 
OP42ARC/883 


Note 


estes) stiollo} t29ftzohiasiiesl evi iloloNoilo} loiopics|tesiio) teylloesilesiies| telizs| lo) lesjlo) tesiolestlofes) izollesiiestoolios|ilaaitastlesiiasiion tesilnalles|tosizollas}tootes)iea|leahier) leo) lar/lo]| ey} 


Mfr P/N 


EHA4-2512/883B 
EHA4-2520/883B 
EHA4-2522/883B 
EHA4-2540/883B 
EHA4-5190/883B 
EHA7-2500-2 
EHA7-2500-2 
EHA7-2500/883B 
EHA7-2500/883B 
EHA7-2502-2 
EHA7-2502-2 
EHA7-2502/883B 
EHA7-2502/883B 
EHA7-2505-5 
EHA7-2505-5 
EHA7-2510-2 
EHA7-2510-2 
EHA/7-2510/883B 
EHA7-2510/883B 
EHA7-2512-2 


EHA7-2512-2 
EHA7-2512/883B 
EHA7-2512/883B 
EHA7-2515-5 
EHA7-2515-5 
EHA7-2520-2 
EHA7-2520/883B 
EHA7-2522-2 
EHA7-2522/883B 
EHA7-2525-5 
EHA7-2600-2 
EHA7-2600/883B 
EHA7-2602-2 
EHA7-2602/883B 
EHA7-2605-5 
EL2020CJ 
EL2020CM 
EL2020CN 
EL2020] 
EL2020]/883B 


EL2028CJ 
EL2028CN 
EL2028] 
EL2028]J/883B 
EL2030CJ 


EL2030CM 
EL2030CN 
EL2030J 
EL2030J/883B 
EL2039CJ 


EL2039CN 
EL2039J 
EL2039J/883B 
EL2040CJ 
EL2040CN 


EL2040J 
EL2040J/883B 
EL2040L/883B 
EL2041CG 
EL2041CJ 





ADI Cross 


OP42ARC/883 
OP42ARC/883 
OP42ARC/883 
AD840SE/883B 
AD842SE/883B 
AD744TQ 
OP42AZ 
AD744TQ/883B 
OP42AZ/883 
AD744SQ 
OP42AZ 
AD744SQ/883B 
OP42AZ/883 


AD744SQ/883B 
OP42AZ/883 
AD744SQ 
OP42AZ 
AD744SQ/883B 
OP42AZ/883 
AD744AQ 
OP42FZ 
OP44AZ 
OP44AZ/883 
OP44AZ 
OP44AZ/883 
OP44FZ 


AD744TQ 
AD744TQ/883B 


AD811SQ/883B 
AD811AR-20 
AD811AN 
AD811SQ/883B 
AD811SQ/883B 


AD841AQ 
AD841JN 
AD841SQ 
AD841SQ/883B 
AD829AQ 


AD811AR-20 


AD840SQ/883B 
AD840SE/883B 
AD841AH 
AD841AQ 


which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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EL2041CN 
EL2041G 
EL2041G/883B 
-EL2041J 
-EL2041]/883B 
EL2190 
EL2190G 
EL2190G/883B 
EL2190J 
EL2190]/883B 
EL2190L/883B 
EL2195 
EL2195CG 
EL2195CJ 
EL2223C] 
EL2223CM 
EL2223CN 
EL2223J 
EL2223]/883B 
-EL22231/883B 
EL2423C 
EL2424C 
HA-2839 
HA-2840 
HA-2840 
HA-2841 
HA-2842 
HA-5020 
HA-5102 
HA1-2539-2 
HA1-2539-5 
HA1-2539/883 
HA1-2540-2 
HA1-2541-2 
HA1-2541-5 
HA1-2542-2 
HAI-2542-5 
HA1-2542/883 
HAI-2650-2 
HA1-2650/883 
HA1-2655-5 
HA1-4600-2 
HA1-4600-5 
-HA1-4600/883 
HA1-4602-2 
-HAI-4602/883 
HA1-4605-5 
HA1-4741-2 
HA1-4741-5 
HA1-4741-7 
HA1-4741/883 
- HA1-5104-2 
-HAI-5104-5 
HA1-5104/883 
HAI-5134-2 
HAI-5134-2 
HAI-5134-5 
HAI-5134-5 
HAI-5134/883 
HA1-5134A-2 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 


Amplifier Products Cross Reference 


Mf __}ADI-Gross_| Note 


AD827SQ/883B 
AD827SE/883B 


OP467 
OP467 

AD840 

AD840 

AD840 

AD841 

AD842 

ADS811 

OP275 
AD5539SQ 
ADS539JQ 
AD5539SQ/883B 


OP11BIFY 
OP11BY/883 


OP400A Y/883 
AD704TQ 





D 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


HAI-5134A-5 
HAI-5144-2 
HA1-5144-5 
HA1-5144/883 
HAI-5154-2 
HA1-5154-5 
HA1-5154/883 
HA1-5154/883 
HAI-5190-2 
HA1-5190-2 
HA1-5190/883 
HAI-5190/883 
HA1-5195-2 
HA1-5195-5 
HA2-2500-2 
HA2-2500-2 
HA2-2500/883 
HA2-2500/883 
HA2-2502-2 
HA2-2502-2 
HA2-2502/883 
HA2-2502/883 
HA2-2505-5 
HA2-2510-2 
HA2-2510-2 
HA2-2510/883 
HA2-2510/883 
HA2-2512-2 
HA2-2512-2 
HA2-2512/883 


HA2-2512/883 
HA2-2515-5 
HA2-2520-2 
HA2-2520-2 
HA2-2520/883 
HA2-2520/883 
HA2-2522-2 
HA2-2522-2 
HA2-2522/883 
HA2-2522/883 
HA2-2525-5 
HA2-2525-5 
HA2-2529-2 
HA2-2529-5 
HA2-2529/883 
HA2-2540-5 
HA2-2540-9 
HA2-2540C-5 
HA2-2540C-9 
HA2-2541-2 
HA2-2541-5 
HA2-2542-2 
HA2-2542-5 
HA2-2542/883 
HA2-2600-2 
HA2-2600/883 
HA2-2602-2 
HA2-2602/883 
HA2-2605-5 
HA2-2605-9 


Mfr __{ADI-Cross_ 


AD704BQ 
OP420CY .- 
OP420HY 
OP420CY/883 
OP421BY 


OP421FY 
OP421BY/883 
OP421BY/883 


AD744SH/883B 
OP42AJ/883 
OP42FJ 
AD744TH 
OP42AJ 
AD744TH/883B 
OP42AJ/883 
AD744SH 
OP42AJ 
AD744SH/883B 


OP42AJ/883 - 


J 
ADS509SH/883B 
OP44AJ/883 
ADS09SH 
OP44AJ 
AD509SH/883B 
OP44AJ/883 


AD842SH/883B 
AD744TH 


AD744TH/883B 


which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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D 
F 
F 
F 
F 
FE 
F 
F 
F 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
D 
D 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 





HA2-2620-2 
HA2-2620-2 
HA2-2620-5 
HA2-2620/883 
HA2-2620/883 
HA2-2622-2 
HA2-2622-2 
HA2-2622-5 
HA2-2622/883 
HA2-2622/883 
HA2-2625-2 
HA2-2625-5 
HA2-2625-5 
HA2-2720-2 
HA2-2720/883 


HA2-2725-5 
HA2-5127-2 
HA2-5127-2 
HA2-5127-5 
HA2-5127-5 
HA2-5127/883 
HA2-5127A-2 
HA2-5127A-2 
HA2-5127A-5 
HA2-5127A-5 


HA2-5127A-5 
HA2-5127A-5 
HA2-5130-2 
HA2-5130-2 
HA2-5130-5 
HA2-5130-5 
HA2-5130/883 
HA2-5130/883 
HA2-5130/883 
HA2-5135-2 
HA2-5135-2 
HA2-5135-5 
HA2-5135-5 
HA2-5135/883 
HA2-5135/883 
HA2-5135/883 
HA2-5135/883 
HA2-5137-2 
HA2-5137-2 
HA2-5137-5 
HA2-5137-5 
HA2-5137/883 
HA2-5137/883 
HA2-5137A-2 
HA2-5137A-2 
HA2-5137A-5 
HA2-5137A-5 
HA2-5141-2 
HA2-5141-5 
HA2-5141-5 
HA2-5142-2 
HA2-5142/883 
HA2-5142/883 
HA2-5151-2 
HA2-5151-2 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 


HI 


Amplifier Products Cross Reference 


ADS507SH/883B 
OP64AJ/883 


ADOP27GH 
OP27GJ 

OP27BJ/883 
ADOP27AH 
OP27AJ 

ADOP27EH 
ADOP27EQ 


OP27EJ 


AD707TH/883B 
AD707TH/883B 
OP77AJ/883 


AD707TH/883B 
AD707TH/883B 


OP77BJ/883 


ADOP37GH 


OP37GJ 
ADOP37CH/883B 
OP37CJ/883 
ADOP37AH 
OP37AJ 


ADOP37EH 


OP220CJ/883 
OP220CJ/883 
OP21BJ 
OP221CJ 





Note 


AANMANMNNNOGOOOOSOSOCOSCVSCOCOCOCUCCOVVVCCVCOV VUOCOCCVCUOCVOTVNNOOVCVOCOOVO ONUNNUY 


HA2-5151-5 
HA2-5152-5 
HA2-5152/883 
HA2-5152/883 
HA2-5160-2 
HA2-5160-5 
HA2-5160/883 
HA2-5162-5 
HA2-5170-2 
HA2-5170-2 
HA2-5170-4 
HA2-5170-5 
HA2-5170-5 
HA2-5170/883 
HA2-5177-2 
HA2-5177-2 
HA2-5177-5 
HA2-5177-5 
HA2-5177/883 
HA2-5177/883 
HA2-5177A-2 
HA2-5177A-5 
HA2-5180-2 
HA2-5180-4 
HA2-5180-5 
HA2-5180/883 
HA2-5180A-2 
HA2-5180A-4 
HA2-5180A-5 
HA2-5180A/883 
HA2-5190-2 
HA2-5195-5 
HA2-5195/883B 
HA3-2505-5 
HA3-2505-5 
HA3-2515-5 
HA3-2515-5 
HA3-2525-5 
HA3-2539-5 
HA3-2540C-5 
HA3-2542-5 
HA3-2544-5 
HA3-2544C-5 
HA3-2605-5 
HA3-2625-5 


HA3-4741-5 
HA3-5102-5 
HA3-5104-5 
HA3-5141-5 
HA3-5142-5 
HA3-5144-5 
HA3-5151-5 
HA3-5152-5 
HA3-5154-5 
HA3-5170-5 
HA3-5177-5 
HA3-5177A-5 
HA3-5180-5 
HA3-5232-5 
HA3-5232-9 


HI 





ADI Cross 
OP21GJ 
OP221GJ 
OP221AJ/883 
OP221AJ/883 
OP44AJ 


OP44EJ 
OP44AJ/883 


AD707TH/883B 
OP77BJ/883 


AD840SH/883B 
AD744JN 
OP42GP 


AD744JN 


which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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F 
F 
B 
F 
F 
F 
D 
F 
F 
D 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
D 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
F 
F 
F 





ADI Cross 

HA3-5232A-5 AD706KN F HA7-2620-2 D 
HA3-5232A-9 AD706AN F HA7-2620/883 D 
HA3-5234-5 AD704JN F HA7-2622-2 D 
HA3-5234-9 AD704AN F HA7-2622/883 OP64AZ/883 D 
HA3-5234A-5 AD704KN F HA7-2625-5 OP64FZ D 
HA3-5234A-9 AD704AN F HA7-2650-2 OP271AZ D 
HA4-2102/883 OP270ARC/883 D HA7-2650/883 OP271AZ/883 D 
HA4-25 10/883 OP42ARC/883 F HA7-2655-5 D 
HA4-2520/883 OP44ARC/883 F HA7-2720-2 F 
HA4-2620/883 OP64ARC/883 D HA7-2720/883 F 
HA4-4741/883 OP11ARC/883 D HA7-2725-5 F 
HA4-5127/883 OP27BRC/883 D HA7-5102-2 D 
HA4-5135/883 OP77BRC/883 D HA7-5102-5 D 
HA4-5137/883 OP37BRC/883 D HA7-5102/883 OP270AZ/883 D 
HA4-5141/883 OPS0ARC/883 F HA7-5127-2 ADOP27CQ D 
HA4-5142/883 OP290ARC/883 F HA7-5127-2 D 
HA4-5 144/883 OP420CRC/883 F HA7-5127-5 D 
HA4-5151/883 OPS0ARC/883 F HA7-5127-5 D 
HA4-5152/883 OP290ARC/883 F HA7-5127/883 ADOP27BQ/883B |D 
HA4-5154/883 HI OP420CRC/883 F HA7-5 127/883 OP27BZ/883 D 
HA4-5177/883 HI. OP77BRC/883 D HA7-5127A-2 ADOP27AQ D 
HA4-5190/883 HI OP64ARC/883 D HA7-5127A-2 OP27AZ D 
HA7-2105/883 HI OP270AZ/883 D HA7-5127A-5 ADOP27EQ D 
HA7-2500-2 '1/HI AD744TQ F HA7-5130-2 D 
HA7-2500-2 HI OP42AZ F HA7-5130-2 D 
HA7-2500/883 HI AD744TQ/883B F HA7-5130-5 D 
HA7-2500/883 HI F HA7-5130-5 D 
HA7-2502-2 HI F HA7-5 130/883 AD707TQ/883B D 
HA7-2502-2 HI F HA7-5130/883 OP177BZ/883 D 
HA7-2502/883 HI AD744SQ/883B F HA7-5135-2 AD707AQ D 
HA7-2502/883 HI OP42AZ/883 F HA7-5135-2 OP77BZ D 
HA7-2505-5 HI F HA7-5135-5 AD707SQ D 
HA7-2505-9 HI F HA7-5135-5 OP177GZ D 
HA7-2510-2 HI F HA7-5135/883 AD707TQ/883 D 
HA7-2510-2 HI F HA7-5135/883 OP77BZ/883 D 
HA7-2510/883 HI AD744TQ/883B F HA7-5137-2 ADOP37CQ D 
HA7-25 10/883 HI OP42AZ/883 F HA7-5137-2 D 
HA7-2512-2 HI F HA7-5137-5 D 
HA7-2512-2 HI F HA7-5137-5 D 
HA7-2512/883 HI AD744SQ/883B F HA7-5 137/883 ADOP37BQ/883B |D 
HA7-2512/883 HI OP42AZ/883 F HA7-5137/883 OP37BZ/883 D 
HA7-2515-5 HI OP42FZ F HA7-5137A-2 ADOP37AQ D 
HA7-2515-9 HI AD744AQ F HA7-5137A-2 D 
HA7-2520-2 HI OP44AZ F HA7-5137A-5 D 
HA7-2520/883 OP44AZ/883 F HA7-5137A-5 D 
HA7-2522-2 F HA7-5141-2 F 
HA7-2522/883 F HA7-5141-5 F 
HA7-2525-5 F HA7-5141/883 F 
HA7-2544-2 D HA7-5142-2 F 
HA7-2544-5 D HA7-5142-5 F 
HA7-2544/883 AD847SQ/883B D HA7-5142/883 F 
HA7-2548-5 AD&46AQ F HA7-5147-2 F 
HA7-2548A-5 AD846BQ F HA7-5147-5 F 
HA7-2548C-5 AD846AQ F HA7-5147A-2 F 
HA7-2600-2 AD744TQ F HA7-5147A-5 F 
HA7-2600/883 AD744TQ/883B F HA7-5151-2 F 
HA7-2602-2 F HA7-5151-5 F 
HA7-2602/883 F HA7-5151/883 F 
HA7-2605-5 F HA7-5152-2 F 

F HA7-5152-8 OP221AZ/883 F 


HA7-2605-9 


Amplifier Products Cross Reference 














Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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Amplifier Products Cross Reference 


HA7-5152/883 
HA7-5170-2 
HA7-5170-5 
HA7-5177-2 
HA7-5177A-5 
HA7-5177A/883 
HA7-5221-5 
HA7-5221-9 
HA7-5222-5 
HA7-5222-9 
HA9P-2544-5 
HA9P-2544C-5 
HA9P-2605-5 
HA9P-5232-5 
HA9P-5232-9 
HA9P-5232A-5 
HA9P-5232A-9 
HA9P-5234-5 
HA9P-5234-9 
HA9P-5234A-5 


HA9P-5234A-9 
HFA-30001-5 
HFA-30002-5 
HFA-30002-9 
HFA-70002-5 
HFA-70002-9 
HFA1100CB 
HFA1100CP 
HFA1100MJ 
HFAII10CB 


HFAI110CP 
HFAI110MJ 
HFA9-P0001-5 
HFA9-P0002-5 
HFA9-P0002-9 
ICL7611 
ICL7611ACPA 
ICL7611ACTV 
ICL7611BCPA 
ICL7611BCTV 


ICL7611DCPA 
ICL7611DCTV 
ICL7612 
ICL7614 
ICL7616 


ICL7650: 
ICL7650 
ICL7652 
ICL8007ACTV 
ICL8007AMTV 


ICL8007CTY 
ICL8007MTY 
ICL8008CPA 
ICL8008CTY 
ICL8008MTY 


ICL8021 
ICL8043. 
ICL8500 
ICL8500A 
INA101 


F 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
F 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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INA101AG 
INA101CG 
INA101SG 
INA103AG 
INA103BG 
INA103KP 
INA104 
INA104HP 
INA104JP 
INA104KP 
INA110 
INA110AG 
INA110BG 
INA110KU 
INA110SG 
LF13741H 
LF13741N 
LF147D 
LFI55AH 
LFI55SAH 


LFI155AH 
LFI155H 
LF155H 
LFI55H 
LF155J 
LF156AH 
LF156AH 
LF156AH 
LF156H 
LF156H 


LF156H 
LF156J 
LF157AH 
LF157AH 
LF157H 


LF157H 
LF157J 

LF255H 
LF255H 
LF256H 


LF256H 
LF257H 
LF257H 
LF347BD 
LF347BN 


LF347BN 
LF347D 
LF347N 
LF347N 
LF347WM 


LF351D 
LF351H 
LF351H 
LF351J 

LF351M 


LF351N 
LF351N 
LF351N 
LF351N 
LF353D 





F 
F 
F 
F 
Fr 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
D 


Amplifier Products Cross Reference 








Mfr si ADI Cross Mfr P/N Mfr si ADI Cross 
LF353H D LF356J D 
LF353H D LF356J D 
LF353J D LF356M D 
LF353M D LF356N D 
LF353N D LF356N D 
LF353N D LF356N D- 
LF353N. D LF356N D 
LF355AH D LF356N8 D 
LF355AH D LF357AH D 
LF355AH D LF357AH D 
LF355AN8 D LF357BH D 
LF355BH D LF357BH D 
LF355BH D LF357BH D 
LF355BH D LF357BH D 
LF355BH D LF357BJ D 
LF355BJ D LF357BJ] D 
LF355BJ D LF357BJ D 
LF355BJ D LF357BJ D 
LF355BJ D LF357BN D 
LF355BN D LF357BN D 
_LF355BN D LF357BN D 
LF355BN D LF357H D 
LF355H D LF357H D 
LF355H D LF357H D 
LF355H D LF357H D 
LF355H D LF357H “|D 
LF355H D LF357] D 
LF355H D LF357] D 
LF355J D LF357]J D 
LF355J D LF357] D 
LF355J D LF357M 1D 
LF355M D LF357N D 
LF355N D LF357N D 
LF355N D LF357N D 
LF355N D LF357N D 
LF355N D LF400ACH F 
LF355N8 D LF400AMH F 
LF356AH D LF400CH F 
LF356AH D LF400CH F 
LF356AH D LF400CN F 
LF356AN8 D LF400MH F 
LF356BH D LF401ACD F 
LF356BH D LF401CD F 
_LF356BH D LF411ACH D 
LF356BJ D LF411ACH D 
LF356BJ D LF411ACN D 
LF356BJ D LF411ACN D 
LF356BJ D LF411AMH D 
LF356BM D LF411AMH D 
LF356BN D LF411CD D 
LF356BN D LF411CH D 
LF356BN D LF411CH D 
LF356H D LF411CN D 
LF356H D LF411CN D 
LF356H D LF411CN D 
LF356H D LF411MH D 
LF356H D LF411MH D 
LF356H D LF412ACH D 
LF356J D LF412ACH D 
LF356J D LF412ACH D 








Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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LF412ACJ 
LF412ACJ8 
LF412ACN 
LF412ACN 
LF412ACN8 
LF412AMH 
LF412AMH 
LF412AMH 
LF412AMJ8 
LF412CD 
LF412CH 
LF412CH 
LF412CH 
LF412CJ 
LF412CJ8 


LF412CN 
LF412CN 
LF412CN 
LF412CN 
LF412CN8 


LF412MH 
LF412MH 
LF412MH 
LF412MJ8 
LF441ACH 


LF441ACH 
LF441ACN 
LF441ACN 
LF441AMH 
LF441AMH 


LF441AMH 
LF441CD 
LF441CH 
LF441CH 
LF441CH 


LF441CJ 
LF441CM 
LF441CN 
LF441CN 
LF441CN 
LF441CN 
LF442ACH 
LF442ACN 
LF442AMH 
LF442CD 
LF442CH 
LF442CJ 
LF442CN 
LF442CN 
LF444 
LF444ACN 
LF444AMD 
LF444CD 
LF444CJ 
LF444CN 
LF444CWM 
LF451CM 
LF452CM 
LH0002CH 
LH0002H 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 


Mfr si ADI Cross 








Amplifier Products Cross Reference 


Note Mfr si ADI Cross 
D LH0022CH AD548AH 
D LH0022H AD548SH 
D LH0032ACG AD843JH 
D LH0032AG AD843SH 
D LH0032CG AD843JH 
D LH0032E AD843SE/883B 
D LH0032G AD843SH 
D LH0038CD AMPO01FX 
D LH0038D AMP01BX 
D LH0042CH AD642KH 
D LH0042H AD642SH 
D LH0044ACH AD707CH 
D LH0044ACH OP77EJ 

D LH0044ACH AD707AH 
D LH0044AH AD707TH 
D LH0044AH OP77AJ 

D LH0044BH AD707BH 
D LH0044BH OP77E] 

F LH0044BH AD707BH 
D LH0044CH AD707AH 
D LH0044CH OP77FJ 

D LH0044CH AD707AH 
D LH0044H AD707TH 
D LH0052CH AD645AH 
D LH0052H AD645SH 
D LH0062CH OP42E] 

D LH0062H OP42AJ 

F LH740ACH OP43FJ 

D LH740AH OP43BJ 

D LM101AD AD707BQ 
D LMI01AD OP77BZ 

D LM101AD/883B AD707SQ/883B 
D LM101AD/883B OP77BZ/883 
D LM101AFK 

D LMI101AH 

D LM101AH 

D LM101AH 

D LMIOI1AJ 

D LMIO1AJG 

D LMI01AJG 

D LMI01AT 

D LMI01AT 

D LMI01AT 

D LM101AT/883B 

D LM101AT/883B OP77BJ/883 
D LM102H OPISCJ 

D LM107H AD707SH 
D LM107H OP02]J 

D LM107H OP77BJ 

F LM107H/883 OP02J/883 
D LM107J AD707SQ 
D LM107J OP77BZ 

D LM107J8 OP02Z 

D LM107J8/883 OP02AZ/883 
D LM107JG AD707SQ 
D LM107JG OP77BZ 

D LMI108AD PM1008AZ 
D LM108AH PMIO008AJ 
F LM108AH PM1008AJ 
F LM108AH PMI08AJ 


which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrica’ characteristics. 
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D 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
F 
F 
D 
D 
F 
F 
D 
F 
F 
F 
F 
D 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 





LM108AH/883B 
LM108AJ 
LM108AJ-8 
LM108AJ-8 
LM108AJ8 


LM108AJ8/883B 
LM108AL 
LM108AT 
LM108D 
LM108H 
LM108H 
LM108H 
LM108H/883B 
LM108J 
LM108J-8 


LM108J-8 
LM108L 
LM108T 
LM110H 
LM112H 
LM118H 
LM118H 
LM118J 
LM118J-8 
LM11CH 


LM1ICH 
LM1ICH 
LMIICJ-8 
LMLICJ-8 
LM1ICLH 
LMI1ICLH 
LMI1ICLH 
LMLICLJ-8 
LMIICLJ-8 
LMIICLN 
LM1ICLN 
LMLICLN 
LMLICN 
LMLICN 
LMLICN 
LM11H 
LM11H 
LM11J 
LMI1IJ-8 
LM124AJ 
LM124D 
LM124D 
LM124D/883B 
LM124D/883B 
LM124F 
LM124F 
LM124FK 
LM124J 
LM124J 
LM124J 
LM124J 
LM124N 
LM124N 
LM1458H 
LM1458] 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 


Amplifier Products Cross Reference 


[Mfr | ADI Cross 
PM108AJ/883 
PM1008AZ 
PM1008AZ 
PM1008AZ 
PM108AZ 


PM108AZ/883 
PM1008AJ 
PM1008AJ 
PM1008AZ 
PM1008AJ 
PM1008AJ 
PM108J 
PM108J/883 
PM1008AZ 
PM1008AZ 


PM1008AZ 


OP11CY/883 
OP421CY/883 
OP1ICY 
OP421CY 
OP11ARC/883 
OPLIBY 
OP1ICY 
OP421CY 
OP421CY 
OP1ICY 
OP421CY 
OP14DJ 
OP14DZ 


D 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
F 
D 
D 
F 
D 
F 
D 
D 
F 
D 
D 
F 
D 
F 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Mfr P/N 
LM1458M 
LM1458N 
LM148D 


LM148D/883B 


LM148J 


LM148] 
LM149J 
LM1558H 
LM1558] 
LMI58AH 
LMIS58AJ 
LMI58FE 
LM158FK 
LM158H 
LM158J 


LM158JG 
LM163AD 
LM163D 
LM201AD 
LM201AD 
LM201AH 
LM201AH 
LM201AH 
LM201AJ 
LM201AJG 


LM201AN 
LM201AN 
LM201AN 
LM201AP 
LM202H 
LM207D 
LM207D 
LM207H 
LM207H 
LM207J 


LM207J 
LM207JG 
LM207JG 
LM207P 
LM207P 
LM208AD 
LM208AH 
LM208AH 
LM208AJ 
LM208AJ-8 


LM208AJ-8 
LM208AN 
LM208D 
LM208H 
LM208H 


LM208J 
LM208J-8 
LM208J-8 
LM208N 
LM210H 
LM210J 
LM212H 
LM218H 
LM218H 
LM218J 





[Mfr | ADI Cross 


PM1008GS 
AD201AH 
AD201AH 
PM1008GJ 
PM1008GZ 
OP177GZ 
AD201AN 
AD201AN 
PM1008GP 
OP177GP 
OPI5CJ 
AD707AR 


PM1008GZ 


PM1008GZ 
PM1008GP 
PM1008GS 
PM1008GJ 
PM1008GJ 
PM1008GZ 
PM1008GZ 
PM1008GZ 
PM1008GP 


009 


D 
D 
D 
D 
F 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
F 
F 
F 
D 
D 
F 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
F 
D 
D 
D 








Amplifier Products Cross Reference 


Mfr P/N ADI Cross Note Mfr P/N Rie ADI Cross 

LM218]-8 OP42FZ D LM301AP AD707JN F 
LM224AJ OPIIFY D LM301AP OP177GP F 
LM224AJ OP421GY D LM301H OP1SGJ F 
LM224A]J OP421GY D LM307D AD707AR D 
LM224AN OP421HP D LM307D OP177GS D 
LM224D OP421HS F LM307H AD707AQ D 
LM224D OP421HS F LM307H OP02DJ D 
LM224F OP11GY D LM307H OP77FZ D 
LM224F OP421GY D LM307] AD707AH D 
LM224] OP421GY D LM307] OP77F] D 
LM224] OP421GY D LM307]8 OP02DZ D 
LM224N OP421HP D LM307]G AD707AQ D 
LM224N OP421HP D LM307]G OP177GZ D 
LM224N OP421HP D LM307M AD707JR D 
LM248D OP421HS F LM307M OP77GS D 
LM248] PM248Y D LM307N AD707JN D 
LM248] PM248Y D LM307N AD707JN D 
LM248N OP421HP D LM307N AD741JN D 
LM248N OP421HP D LM307N OP77GP D 
LM249] OP471FY F LM307N OP77GP D 
LM258AD OP221GS F LM307P AD707JN D 
LM258AH OP221GJ F LM307P OP177GP D 
LM258AJ]G OP221GZ F LM308AD PM1008GS D 
LM258AP OP221GP F LM308AH PM1008GJ D 
LM258D OP221GS F LM308AH PM1008G] D 
LM258D OP221GS F LM308AH PM308AJ D 
LM258FE OP221GZ F LM308A] PM1008GZ F 
LM258H OP221G] F LM308AJ-8 PM1008GZ D 
LM258] OP221GZ F LM308AJ-8 PM1008GZ D 
LM258]G OP221GZ F LM308AL PM1008GJ D 
LM258N OP221GP F LM308AM PM1008GS D 
LM258N OP221GP p LM308AN PM1008GP D 
LM258P OP221GP F LM308AN PM1008GP D 
LM2902D OP421HS F LM308AN8 PM308AP D 
LM2902D OP421HS D LM308AP PM308AP D 
LM2902D OP421HS F LM308D PM1008GS D 
LM2902] OP421HY F LM308H D 
LM2902M OP421HS F LM308H D 
LM2902N OP421HP D LM308] F 
LM2902N OP421HP D LM308]-8 PM1008GZ D 
LM2902N OP421HP F LM308]-8 PM1008GZ D 
LM2904D OP221GS F LM308L PM1008G]J D 
LM2904H OP221G] F LM308M PM1008GS D 
LM2904] OP221GZ F LM308N PM1008GP D 
LM2904M OP221GS F LM308N PM1008GP D 
LM2904N OP221GP F LM308P PM308AP D 
LM2904N OP221GP F LM310H OP1SGJ D 
LM301AD AD707JR F LM310] OPI5CZ D 
LM301AD OP177GS F LM310] OP15GZ D 
LM301AD PM1008GS F LM310]-8 OPISGZ D 
LM301AE AD301AN D LM310N OP1SGZ D 
LM301AH AD301AH D LM312H PM1012GJ D 
LM301AH AD301AH D LM318H ADS18JH D 
LM301AH PM1008GJ F LM318H OP42F] D 
LM301AJ PM1008GZ F LM318] OP42FZ D 
LM301AJG AD707AQ F LM318]-8 OP42FZ D- 
LM301AJG OP177GZ F LM318]N OP42FZ D 
LM301AN AD301AN D LM318N ADSI8JN D 
LM301AN AD301AN D LM324AD OP421GS F 
LM301AN PM1008GP F LM324AD OP421HS F 











Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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Amplifier Products Cross Reference 








[Mfr | ADI. Cross 

LM324AJ D LM4250H 

LM324AJ D LM4250J D 
LM324AJ D LM4250M D 
LM324AJ D LM607ACH D 
LM324AM F LM607ACH D 
LM324AN D LM607ACJ D 
LM324AN D LM607AC] D 
LM324AN D LM607ACN D 
LM324AN D LM607ACN D 
LM324D F LM607AMH D 
LM324D D LM607AMH D 
LM324D F LM607AMJ D 
LM324E D LM607AMJ D 
LM324F D LM607BCH D 
LM324F D LM607BCH D 
LM324J D LM607BCJ D 
LM324] D LM607BC]J D 
LM324J D LM607BCN D 
LM324J D LM607BCN D 
LM324M F LM607BMH D 
LM324M D LM607BMH D 
LM324N D LM607BM]J D- 
LM324N D LM607BM]J D 
LM324N D LM607CH D 
LM324N D LM607CH D 
LM324N D LM607CJ D 
LM324N D LM607C] D 
LM324N D LM607CM D 
LM324N D LM607CM D 
LM348D F LM607CN D 
LM348D F LM607CN D 
LM348J D LM6261N D 
LM348] D LM6264N D 
LM348M F LM6265N D 
LM348N D LM6361M D 
LM348N D LM6361N D 
LM348N D LM6364M D 
LM349J F LM6364N D 
LM349N F LM6365M D 
LM358AD F LM6365N D 
LM358AH F LM668 F 
LM358AJG F LM725AH D 
LM358AM F LM725CH D 
LM358AN F LM725CN D 
LM358AP OP221GP F LM725H D 
LM358D OP221GS F LM741AH D 
LM358D OP221GS F LM741AH D 
LM358FE OP221GZ F LM741CH D 
LM358H OP221GJ F LM741CH D 
LM358] OP221GZ F LM741CJ D 
LM358JG OP221GZ F LM741CM D 
LM358M OP221GS F LM741CN D 
LM358N OP221GP F LM741CN D 
LM358N OP221GP F LM741EH D 
LM358P OP221GP F LM741EH D 
LM363AD AMPO1EX F LM741EN D 
LM363D AMPOIFX F LM741EN D 
LM4250CH OP22EJ D LM741H D 
LM4250CJ OP22HZ D LM741H D 
LM4250CN OP22HP D LM833D D 





Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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Mfr P/N 


LM833M 
LM833M 
LM833N 
LM833N 
LM833N 


LM833P 
LM837 
LM837M 
LM837N 
LP124J 


LP2902M 
LP2902N 
LP324] 
LP324M 
LP324N 


LS204 

LT1001ACH 
LT1001ACH 
LT1001ACH 
LTIO01ACJ8 


LT1001ACJ8 
LTI001ACJG 
LT1001ACJG 
LT1001ACL 
LT1001IACL 
LT1001ACN 
LT1001ACN 
LT1001ACN8 
LT1001ACN8 
LT1001ACN8 


LT1001ACP 
LT1001ACP 
LT1001AMD/883B 
LT1001AMD/883B 
LT1001AMH/883 


LT1001AMH/883 
LT1001AMH/883B 
LT1001AMJ8/883 
LT1001AMJ8/883 
LT1001AMJ8/883B 


LT1OOLAMJG 
LT1001AMJG 
LT1001IAML 
LT1001IAML 
LT1001AML/883B 


LT1001AMT/883B 
LT1001AMT/883B 
LT1001CD 
LT1001CD 
LT1001CH 


LT1001CH 
LT1001CH 
LT1001CJ8 
LT1001CJ8 
LT1001CJ8 
LT1001CJG 
LT1001CJG 
LT1001CL 
LT1001CM 
LT1001CN 


Amplifier Products Cross Reference 





Mfr 

NAT 

NAT 

MOT 

NAT 

NAT 

MOT 

NAT 

NAT 

NAT 

NAT 

NAT 

NAT 

NAT 

NAT 

NAT 

SGS 

LLG 

MAX 

LTC, MAX 
EEC 

LTC, MAX 
AN 

TI 

aa 

TI 

RAY 

RAY 

ERG 

MAX 

LTC, MAX 
Al 

TI 

RAY 

RAY 

ISLC 

MAX 

LTC, MAX 
Ae: 

MAX 

LTC, MAX 
TI 

TI 

TI 

TI 

RAY 

RAY 

RAY 

TI 

TI 

PUG 

MAX 

LTC, MAX 
LANG 

MAX 
LTC, MAX 
TI 

TI 

TI 

RAY 

RAY 


i ADI Cross 





AD712JR 
SSM2139S 
AD712JN 
AD712JN 
SSM2139P 
SSM2139P 
OP471 
AD713JR 
AD713JN 
OP421CY 


OP421HS 
OP421HP 
OP421HY 
OP421HS 
OP421HP 
OP282 
AD707BH 
AD707BH 
OP77EJ 
AD707BQ 


OP177FZ 
AD707AQ 
OP177FZ 
AD707CH 
OP77EJ 
AD707KN 
OP177FP 
AD707KN 
AD707KN 
OP177FP 


AD707KN 
OP177FP 
AD707TQ/883B 
OP177AZ/883 
AD707TH/883B 


AD707TH/883B 
OP77AJ/883 
AD707TQ/883B 
AD707TQ/883B 
OP177BZ/883 


AD707TQ 
OP177BZ 
AD707TH 
OP77AJ 
OP177BRC/883 


AD707TH/883B 
OP77AJ/883 
AD707JR 
OP177GS 
AD707AH 


AD707AH 
OP77F] 
AD707AQ 
AD707AQ 
OP177GZ 
AD707BQ 
OP177GZ 
OP77FJ 
OP177GS 
OP177GP 





DOOD OUVODOVVCUCCVOCUCUVUCOCUCOCCOCRUCOCCCCCCCCCCUCCCCCCCCTONOOCVOOCVNINTNBNOONG 


Mfr P/N 


LT1001CN8 
LT1001ICN8 
LT1001CP 
LT1001CS8 
LT1001CS8 
LT1001IMD 
LT1001MH 
LT1001MH 
LT1001MH 


LT1001MH/883B 


LT1001MJ8 
LT1001MJ8 


LT1001MJ8/883B 


LT1001MJG 
LT1001ML 
LT1001ML 
LT1001MT 
LT1002AC] 
LT1002AC] 
LT1002ACN 
LT1002ACN 
LT1002AMJ 
LT1002AMJ 


LT1002AMJ/883B 


LT1002CJ 

LT1002CN 
LT1002CN 
LT1002MJ 
LT1002MJ 


LT1002MJ/883B 


LT1006ACH 
LT1006ACJ8 
LT1006AMH 
LT1006AMJ8 


LT1006AMJ8/883B 


LT1006CH 
LT1006CJ8 
LT1006CN8 
LT1006MH 
LT1006MJ8 


LT1006MJ8/883B 


LT1006S8 

LT1007ACH 
LT1007ACH 
LT1007ACJ8 


LT1007ACJ8 
LT1007ACJG 
LT1007ACJG 
LT1007ACL 
LT1007ACL 


LT1007ACN8 
LT1007ACN8 
LT1007ACP 
LT1007ACP 
LT1007AMH 


LT1007AMH 


LT1007AMH/883B 
LT1007AMH/883B 


LT1007AMJ8 
LT1007AMJ8 





ADI Cross 


LTC 
LTC, MAX 
RAY 
ELC 
MAX 
LTC, MAX 
LTC, MAX 
LTC 
LTC, MAX 
LTC, MAX 


LTC 


OP77BJ/883 


AD707SQ 
OP77BZ 
OP77BZ/883 
OP77BZ 
OP77BJ 


OP77BRC/883 


OP77BJ 


OP207AY/883 


AD708AQ 
AD708JN 
OP200GP 
AD708SQ 
OP207AY 


OP207AY/883 


OP97EJ 
OP97EZ 
OP97AJ 
OP97AZ 
OP97AZ/8883 


OP97FJ 
OP97FZ 
OP97FP 
OP97AJ 
OP97AZ 


OP97AZ/883 
OP97FS 
ADOP27EH 
OP27EJ 
ADOP27EQ 
OP27EZ 
ADOP27EQ 
OP27EZ 
ADOP27EH 
OP27EJ 


ADOP27EN 
OP27EP 
ADOP27EN 
OP27EP 
ADOP27AH 


OP27AJ 


ADOP27AH/883B 


OP27AJ/883 
ADOP27AQ 
OP27AZ 





Note 


DVOVVSCVSCCCC CVCCC COC TDNIAIIIAIN AIAN IAIN NIAAA ANNOOOSOOSCOKOOCCOOCOVO0CCS 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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LT1007AMJG 
LT1007AMJG 
LT1007AML 


LT1007AML 
LT1007CDW 
LT1007CH 
LT1007CH 
LT1007CJ8 


LT1007CJ8 
LT1007CJG 
LT1007CJG 
LT1007CL 
LT1007CL 


LT1007CN8 
LT1007CN8 
LT1007CP 
LT1007CP 
LT1007CS 


LT1007MH 
LT1007MH 
LT1007MH/883 
LT1007MH/883 
LT1007MJ8 
LT1007MJ8 
LT1007MJ8/883 
LT1007MJ8/883 
LT1007MJG 
LT1007MJG 
LT1007ML 
LT1007ML 
LT1008CH 
LT1008CJG 
LT1008CL 
LT1008CN8 
LT1008CP 
LT1008MH 
LT1008MH/883 
LT1008MJG 


LT1008ML 
LT1012ACN8 
LT1012CH 
LT1012CL 
LT10i12CN 
LT1012CN 
LT1012CN8 
LT1012CN8 
LT1012CP 
LT1012CP 
LT1012CT 
LT1012DN8 
LT101ZMD 
LT1012MD 
LT1012MD/883 
LT1012MD/883 
LT1012MH 
LT1012MH/883 
LT1012ML 
LT1012MT 





Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 


LT1007AMJ8/883B | LTC 
LT1007AMJ8/883B | LTC 


Amplifier Products Cross Reference 


[Mfr | ADI Cross 


ADOP27AQ/883B 
OP27AZ/883 
ADOP27AQ 
OP27AZ 
ADOP27AH 
































































ADOP27FQ 
OP27FZ 
ADOP27FQ 
OP27FZ 
ADOP27FH 
OP27FJ 
ADOP27FN 
OP27FP 
ADOP27FN 


OP27BJ/883 
ADOP27BQ 
OP27BZ 
ADOP27BQ/883B 
OP27BZ/883 
ADOP27BQ 
OP27BZ 


| ADOP27BH 
OP27BJ 
PM1008GJ 
PM1008GZ 
PM1008GJ 
PM1008GP 
PM1008GP 
PM1008AJ 
PM1008AJ/883 
PM1008AZ 
PMI1008AJ 
AD705KN 
PM1012GJ 
PM1012GJ 
AD705JN 
PM1012GP 
AD705JN 
PM1012GP 
AD705JN 
PM1012GP 


AD705TQ/883B 
PM1012AZ/883 


ADOP27BH/883B 





D 


wheloluivulvulvluiviogveloivivoionvlololeickvolclvelielobeleloicivaricicicionoioloholome lolol ehoeehoielo koh ho AOA RAO, 


LT1012MT/883B 
LT1012S8 
LT1012S8 
LT1013ACJ8 
LT1013ACJ8 


LT1013AMH 
LT1013AMH/883 
LT1013AMJ8 
LT1013AMJ8 
LT1013AMJ8/883 


LT1013CH 
LT1013CJ8 
LT1013CJ8 
LT1013CN8 
LT1013CN8 


LT1013DN8 
LT1013DN8 
LT1013DS8 
LT1013DS8 
LT1013MH 


LT1013MH/883 
LT1013MJ8 
LT1013MJ8 
LT1013MJ8/883 
LT1014ACJ 
LT1014ACJ 
LT1014ACJ 
LT1014AMJ 
LTI014AMJ 
LT1014AMJ 
LT1014AMJ/883 
LT1014AMJ/883 
LT1014CJ 
LT1014CJ 
LT1014CJ 


LT1014CN 
LT1014CN 
LT1014CN 
LT1014DN 
LT1014DN 


LT1014DN 
LT1014MJ 
LT1014MJ 
LT1014MJ 
LT1014MJ/883 
LT1014MJ/883 
LT1022ACH 
LT1022AMH 

LT 1022AMH/883 
LT1022CH 


LT1022CN8 
LT1022MH 
LT1022MH 
LT1022MH/883 
LT1022MH/883 
LT1023 
LT1023CH 
LT1023CJ8 
LT1023CN8 
LT1023MH 





OP200AZ/883 


OP221GJ 
AD706AQ 
OP200FZ 
AD706KN 
OP200GP 
AD706JN 
OP200GP 
AD706JR 
OP221GS 
OP221BJ 


OP220CJ/883 


OP400A Y/883 
OP497BY/883 


OP400A Y/883 
OP497CY/883 


which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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LT1023MH/883 
LT1023MJ8 

LT 1023MJ8/883 
LT 1024 

LT 1028 


LT1028ACJ8 
LT1028ACN8 
LT1028AMJ8 
LT1028CJ8 
LT1028CN8 
LT1028CS 
LT1028MJ8 
LT1037ACH 
LT1037ACH 
LT1037ACJ8 
LT1037ACJ8 
LT1037ACJG 
LT1037ACJG 
LT1037ACL 
LT1037ACL 
LT1037ACN8 
LT1037ACN8 
LT1037ACP 
LT1037ACP 
LT1037AMH 


LT1037AMH 
LT1037AMH/883 
LT1037AMH/883 
LT1037AMJ8 
LT1037AMJ8 


LT1037AMJ8/883 
LT1037AMJ8/883 
LT1037AMJG 
LT1037AMJG 
LT1037AML 


LT1037AML 
LT1037CDW | 
LT1037CH 
LT1037CH 
LT1037CJ8 


LT1037CJ8 
LT1037CJG 
LT1037CJG 
LT1037CL 
LT1037CL 


LT1037CN8 
LT1037CN8 
LT1037CP 
LT1037CP 
LT1037CS 


LT1037MH 
LT1037MH 
LT1037MH/883 
LT1037MH/883 
LT1037MJ8 
LT1037MJ8 
LT1037MJ8/883 
LT1037MJ8/883 
LT1037MJG 
LT1037MJG 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 


Amplifier Products Cross Reference 


Mfr __| ADI Cross 


OP42AJ/883 


ADOP37EH 
OP37EJ 
ADOP37EQ 


OP37EZ 


ADOP37AH 


OP37AJ 
ADOP37AH/883B 
OP37AJ/383 
ADOP37AQ 
OP37AZ 
ADOP37AQ/883B 
OP37AZ/883 
ADOP37AQ 
OP37AZ 
ADOP37AH 


OP37AJ 
OP37GS 
ADOP37FH 
OP37F] 
ADOP37FQ 
OP37FZ 
ADOP37FQ 
OP37FZ 
ADOP37FH 
OP37FJ 
ADOP37FN 
OP37FP 
ADOP37FN 
OP37FP 
OP37GS 
ADOP37BH 
OP37BJ 
ADOP37BH/883B 
OP37BJ/883 
ADOP37BQ 
OP37BZ 
ADOP37BQ/883B 
OP37BZ/883 
ADOP37BQ 
OP37BZ 


D 
D 
D 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 





LT1037ML 
LT1037ML 
LT105SACH 
LT1055AMH 
LT1055AMH/883 


LT1055CH 
LT1055CN8 
LT1055CN8 
LT1055MH 
LT1055MH/883 
LT1055S8 
LT1056ACH 
LT1056AMH 
LT1056AMH/883 
LT1056CH 


LT1056CN8 
LT1056CN8 
LT1056MH 
LT1056MH/883 
LT 105688 
LT1057ACH 
LT1057ACH 
LT1057ACH 
LT1057ACJ8 
LT1057ACJ8 


LT1057ACN8 
LT1057ACN8 
LT1057AMH 
LT1057AMH 
LT1057AMH 
LT1057AMH/883 
LT1057AMH/883 
LT1057AMJ8 
LT1057AMJ8 
LT1057AMJ8 


LT1057AMJ8/883 
LT1057AMJ8/883 


LT1057CH 
LT1057CH 
LT1057CH 


LT1057CJ8 
LT1057CJ8 
LT1057CJ8 
LT1057CN8 
LT1057CN8 


LT1057CN8 
LT10571S 

LT1057MH 
LT1057MH 
LT1057MH 


LT1057MH/883 
LT1057MH/883 
LT1057MJ8 
LT1057MJ8 
LT1057MJ8 


LT1057MJ8/883 
LT1057MJ8/883 
LT1057S 
LT1058ACJ 
LT1058ACN 


TI 


‘| OP215AZ/883 





ADI Cross 
ADOP37BH 
OP37BJ 
OPISEJ 
OPISAJ 
OP15AJ/883 


OPISEJ 
AD711JN 
OPISEZ 
OPISAJ 
OP15AJ/883 


AD711JR 


OP249AZ/883 
AD712AH 
OP215E]J 
OP249F] 
AD712AQ 
OP215EZ 
OP249FZ 
AD712JN 
OP215EZ 


OP249GP 
AD712JR 
AD712SH 
OP21SAJ 
OP249AJ 


OP215AJ/883 


OP215AZ/883 
OP249AZ/883 
AD712JR 
AD713BQ 
AD713KN 


D 
F 
F 
F 
F 
D 
F 
F 
F 
D 
F 
F 
F 
F 
D 
F 
F 
F 
D 
D 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
F 
F 
D 
F 
F 
F 
F 
D 
F 
F 
D 
F 
F 
D 
F 
F 
F 
D 
F 
F 
F 
F 
D 
Fr 
F 
F 
F 
F 
iy 
F 





which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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Amplifier Products Cross Reference 





[Mfr __|[ADI Cross [Mfc | ADI. Cross 

LT1058AMJ AD713TQ F MC1456G D 
LT1058CJ AD713AQ F MC1456G F 

LT1058CN AD713JN F MC1456P1 D 
LT1058MJ AD713SQ F MC1456P1 F 

LT1078ACH OP220GJ F MC1458CD D 
LT1078ACJ8 OP290EZ F MC1458CD D 
LT1078ACN8 OP290GP F MC1458CG D 
LT1078AMH OP220AJ F MC1458CG D 
LT1078AMJ8 OP290AZ F MC1458CP1 D 
LT1078CH OP220GJ F MC1458CP1 D 
LT1078CJ8 OP290FZ F MC1458CU D 
LT1078CN8 OP290GP F MC1458CU D 
LT1078MH OP220BJ F MC1458D D 
LT1078MJ8 OP290AZ F MC1458D D 
LT1079ACJ OP490EY F MC1458D D 
LT1079ACN OP490GP F MC1458D D 
LT1079AMJ OP490AY F MC1458G D 
LT1079CJ OP4S0FY F MC1458G D 
LT1079CN OP490GP F MC1458JG D 
LT1079MJ OP490AY F MC1458N D 
LT1097CN AD705JN F MC1458P D 
LT1097CN AD705KN D MC1458P1 D 
LT1122 F MC1458P1 D 
LT1178 F MC1458SD D 
LT1179 F MC1458SG D 
LT1223 F MC1458SP1 D 
LT1229CN8 F MC1458SU D 
MAX400CPA D MC1458U D 
MAX400CPA D MC1458U D 
MAX400CSA F MC1556G D 
MAX400CSA F MC1556G F 

MAX400CTV D MC1556U D 
MAX400CTV D MC1558G D 
MAX400CTV D MC1558G D 
MAX400CTV D MC1558JG D 
-MAX400EJA D MC1558SG AD712SH D 
MAX400EJA D MC1558SU AD712SQ D 
MAX400EJA D MC1558U AD712SQ D 
MAX400ETV F MC1558U | OP14Z D 
MAX400ETV F MC1709AG OP06BJ D 
MAX400ETV F MC1709CG OP06GJ D 
MAX400ETV F MC1709CP1 OP06GZ D 
MAX400MJA D MC1709CU | OP06GZ D 
MAX400MJA D MC1709G OP06GJ D 
MAX400MJA D MC1741CD OPO07CS D 
MAX400MJA D MC1741CG AD741CH D 
MAX400MJA D MC1741CG OP02DJ D 
MAX400MTV D MC1741CP1 AD741CN D 
MAX400MTV D MC1741CP1 OP02DP - D 
MAX420 F MC1741CU OP02DZ D 
MAX421 F MC1741G AD741H D 
MAX422 F MC1741G OP02BJ D 
MAX423 F MC1741SG AD741SH D 
MAX430 F MC1741U D 
MAX432 F MC1747CD F 

MAX448C F MC1747CG D 
MC1456CG D MC1747CL D 
MC1456CG F MC1747CP2 D 
MC1456CP1 D MC1747G D 
MC1456CP1 F MC1747L D 








Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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Amplifier Products Cross Reference 






































ADI Cross Note Mfr P/N ADI Cross 
MC1748CG OP06GJ F MC34002BG | D 
MC1748CP1 MOT OP06GZ F MC34002BG F 
MC1748CU MOT OP06GZ F MC34002BP D 
MC1748G MOT OPO06BJ F MC34002BP F 
MC1776CD MOT OP22HS D MC34002BP F 
MC1776CG MOT OP22EJ D MC34002BU D 
MCI1776CP1 MOT OP22HP D MC34002BU F 
MC1776CU MOT OP22HZ D MC34002BU F 
MC1776G MOT OP22AJ D MC34002D D 
MC1776U MOT OP22AZ D MC34002D F 
MC3303D TI OP421HS F MC34002G D 
MC3303] TI OP421GY F MC34002G F 
MC3303L MOT OP421GY F MC34002P D 
MC3303N SIG OP421HP D MC34002P F 
MC3303N TI OP421HP D MC34002P F 
MC3303P MOT OP421HP D MC34002U D 
MC33078D MOT OP275GS F MC34002U F 
MC33078D MOT SSM2139S F MC34002U F 
MC33078P MOT OP275GP F MC34002U F 
MC33078P MOT SSM2139P F MC34004BL D 
MC33079D MOT OP471GS F MC34004BP D 
MC33079P MOT OP471GP F MC34004L D 
MC33079P MOT OP471GP F MC34004P D 
MC33181D MOT ADS48AR D MC3403D F 
MC33181P MOT ADS48AQ D MC3403D D 
MC33181P MOT AD648AQ D MC3403D F 
MC33182D MOT OP282GZ D MC3403F D 
MC33182P MOT OP282GP D MC3403] D 
MC33184D MOT OP482GS D MC3403L D 
MC33184P MOT OP482GP D MC3403N D 
MC33282D MOT AD706AR D MC3403P D 
MC33282P MOT AD706AN D MC34080AD D 
MC33284D MOT AD704AR F MC34080AP D 
MC33284P MOT AD704AN D MC34080D D 
MC3358P1 MOT OP221GP D MC34080P D 
MC34001AG MOT OP1SGJ F MC34081AD D 
MC34001AP MOT OP1SGZ F MC34081AP D 
MC34001AU MOT OP1SGZ F MC34081D D 
MC34001BD MOT AD7IIJR D MC34081P D 
MC34001BG MOT AD711AH D MC34082AP D 
MC34001BG MOT OP1SG] F MC34082P D 
MC34001BP MOT AD711JN D MC34083AP D 
MC34001BP MOT OP1SGZ F MC34083P D 
MC34001BU MOT AD711AQ D MC34084ADW F 
MC34001BU MOT OP1SGZ F MC34084AP D 
MC34001D MOT AD7I1JR D MC34084DW D 
MC34001G MOT AD711AH D MC34084P D 
MC34001G MOT OPI5SGJ F MC34181D D 
MC34001P MOT AD711JN D MC34181P D 
MC34001P MOT OP1SGZ F MC34182D D 
MC34001U MOT AD7IIAQ D MC34182D D 
MC34001U / OP1SGZ F MC34182P D 
MC34002AD OP249GS F MC34182P D 
MC34002AG OP215FJ F MC34184D D 
MC34002AP OP21SFZ F MC34184P D 
MC34002AP OP249GP F MC3458D F 
MC34002AU OP21SFZ F MC3458G D 
MC34002AU OP249FZ F MC3458P1 D 
MC34002BD AD712JR D MC3458U D 
MC34002BD OP249GS F MC3476G D 








Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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MC3476P1 
MC3476U 
MC35001AG 
MC3S001AU 
MC35001BG 


MC35001BG 
MC35001BU 
MC35001BU 
MC35001G 
MC35001G 


MC35001U 
MC35001U 
MC35082AG 
MC35002AU 
MC35002AU 


MC35002BG 
MC35002BG 
MC35002BU 
MC35002BU 
MC35002BU 


MC35002G 
MC35002G 
MC35002U 
MC35002U 
MC35002U 
MC35004BL 
MC35004L 
MC3503F 
MC3503L 
MC35080AU 


MC35080U 
MC35081AU 
MC35081U 
MC35084AL 
MC35084L 


MC35181U 
MC35182U 
MC35182U 
MC35184L 
MC3558G 


MC3558U 
MC4558ACP1 
MC4558ACP1 
MC4558CD 
MC4558CG 
MC4558CG 
MC4558CP1 
MC4558CP1 
MC4558CU 
MC4558CU 


MC4558G 
MC4558G 
MC4558NCG 
MC4558NCP1 
MC4558NCU 
MC4558NG 
MC4558NU 
MC4558U 
MC4558U 
MC4741CD 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 


Amplifier Products Cross Reference 
[Mf ADI Cross 


D 
D 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
F 
F 





Mfr P/N - 


MC4741CL 
MC4741CL 
MC4741CP 
MC4741CP 
MC4741L 
MC4741L 
MP108AZ 
MP108Z 
MPI155AJ 
MPI55AJ 


MPI155AZ 
MP155J 
MPI155J 
MPI155Z 
MPI155Z 
MPI156AJ 
MPI156AJ 
MP156AZ 
MP156J 
MP156J 


MP156Z 
MP156Z 
MP157AJ 
MP157AZ 
MP157J 
MP157]J 
MP157Z 
MP208AJ 
MP208AZ 
MP208Z 


MP308AJ 
MP308AP 
MP355AJ 
MP355AJ 
MP355AZ 
MP355AZ 
MP356AJ 
MP356AJ 
MP356AZ 
MP356AZ 


MP357AJ 
MP4136CY 
MP4136Y 
MPOPOICJ 
MPOP01CP 


MPOP01CZ 
MPOPO0I1GJ 

MPOP01HJ 
MPOP01HP 
MPOP01HZ 


_MPOP01J 
MPOP02AJ 
MPOP02AZ 
MPOP02BJ 
MPOP02BZ 
MPOP02CJ 
MPOP02CP 
MPOP02CZ 
MPOP02DJ 
MPOP02DP 





[Mir__—__| ADI Cross 
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MPOP02DZ 
MPOP02EJ 
MPOP02EP 
MPOP02EZ 
MPOP02J 


MPOPO4AY 
MPOP04CY 
MPOP04DY 
MPOPO4EY 
MPOP04Y 


MPOPOSAJ 
MPOPOSBJ 
MPOPO05CJ 
MPOP05CZ 
MPOP0SDJ 


MPOPOSEJ 
MPOPOSEZ 
MPOP05J 
MPOP05Z 
MPOP07AJ 


MPOP07AJ 

MPOP07AZ 
MPOP07AZ 
MPOPO07CJ 

MPOP07C]J 

MPOP07CP 
MPOP07CP 
MPOP07CZ 
MPOP07CZ 
MPOP07DJ 
MPOP07DJ 
MPOP07DP 
MPOP07DP 
MPOP07DZ 
MPOP07DZ 


MPOP07EJ 
MPOP07EJ 
MPOP07EP 
MPOP07EP 
MPOP07EZ 


MPOP07EZ 
MPOP07J 
MPOP07J 
MPOP07Z 
MPOP07Z 
MPOPO8AJ 
MPOP08AZ 
MPOPO8EJ 
MPOPO8EP 
MPOP08EZ 
MPOP08GZ 
MPOPO9AY 
MPOPOSEY 
MPOPO9FY 
MPOPILOAY 
MPOP10CY 
MPOPI0EY 
MPOPI0Y 
MPOPIIAY 
MPOPIIBY 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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Amplifier Products Cross Reference 


ADOP07AH 
ADOP07AH 


ADOP07DH 


OP07DJ 
ADOP07DN 
OP07DP 
ADOP07DQ 
OP07DZ 


ADOP07EH 





0 
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MPOPIIEP 
MPOPIIEY 
MPOP11FP 
MPOPIIFY 
MPOP12AZ 
MPOP12BZ 
MPOP12CZ 
MPOPI12EJ 

MPOP12EZ 
MPOPI12FJ 

MPOP12FZ 
MPOP12GJ 

MPOP12GZ 
MPOPI4AJ 

MPOPI14AZ 


MPOPI4CJ 
MPOP14CP 
MPOP14CZ 
MPOPI4DP 
MPOP14DZ 
MPOPI4E]J 
MPOP14EP 
MPOPI4EZ 
MPOP14J 
MPOP14Z 
MPOP207AY 
MPOP207BY 
MPOP207EY 
MPOP207FY 
MPOP227AY 
MPOP227BY 
MPOP227CY 
MPOP227EY 
MPOP227FY 
MPOP227GY 


MPOP27AJ 
MPOP27AJ 
MPOP27AZ 
MPOP27AZ 
MPOP27B] 
MPOP27BJ 
MPOP27BZ 
MPOP27BZ 
MPOP27CJ 
MPOP27CJ 
MPOP27CZ 
MPOP27CZ 
MPOP27EJ 
MPOP27EJ 
MPOP27EP 
MPOP27EP 
MPOP27EZ 
MPOP27EZ 
MPOP27F] 
MPOP27F] 
MPOP27FP 
MPOP27FP 
MPOP27FZ 
MPOP27FZ 
MPOP27GJ 





[Mfr | ADI Cross 
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ADOP27AQ | 


OP27AZ 
ADOP27BH 


ADOP27CQ 
OP27CZ 
ADOP27EH 
OP27EJ 
ADOP27EN 


OP27EP 
ADOP27EQ 
OP27EZ 
ADOP27FH 
OP27FJ 
ADOP27FN 
OP27FP 
ADOP27FQ 
OP27FZ 
ADOP27GH 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 





- MPOP27GJ 
MPOP27GP 
- MPOP27GP 
MPOP27GZ 
MPOP27GZ 


MPOP37AJ 
MPOP37AJ 
MPOP37AZ 
MPOP37AZ 
MPOP37BJ 
MPOP37BJ 
MPOP37BZ 
MPOP37BZ 
_ MPOP37CJ 
MPOP37CJ 


MPOP37CZ 
_ MPOP37CZ 

MPOP37E]J 
MPOP37E]J 


MPOP37EP 


MPOP37EP 
MPOP37EZ 


MPOP37EZ. 


MPOP37FJ 
MPOP37F] 


MPOP37FP 
MPOP37FP 
MPOP37FZ 
MPOP37FZ 
MPOP37GJ 


MPOP37GJ 


Amplifier Products Cross Reference 


ADOP37CH 
OP37CJ 


ADOP37CQ 


ADOP37FQ 
OP37FZ 
ADOP37GH 





Mfr P/N 
NE5532D 
NE5532FE 
NE5532JG 
NE5532N 
NE5532N SSM2139P 


NE5532P OP275GP 
NE5532P 
NE5533AD 
NE5533AD 
NE5533AN 
NE5533AN 
NE5533D 
NE5533D 
NE5533N 
NE5533N 


NES534AD 
NESS534AJG 
NE5534AJG 
NESS34AN SSM2134P 
NES534AP SSM2134P 
NESS34D 
NES534JG 
NE5534]G 
NE5534N 
NES534P 
NES535N 
NES539F 
NES539N 
OP0S/D 
OP0SAH 
OPOSAH/883B 


MPOP37GP 
MPOP37GP 
MPOP37GZ 
MPOP37GZ 


NE4558D 
NE4558FE 
NE4558N 
NE530FE 
NE530H 
NE531FE 
NE531H 
NE532D 
NE532FE 
NE532N 


NE538FE 
NE538H 
NES512D 
NE5512FE 
NES512N 
NESS14D 
_NESSI4F 
NE5S514N 
NE5532AFE 
NES532AJG 
NE5532AN 
NES532AN 
NESS32AP 
NE5532AP SSM2139P 
NES532D OP275GS 


BAONOMANAANANNOOMMNObpOooOUDoCoCoCCECSCeeeV Cov00 vVVvV0NV vvpCVPoeouUoOUYS 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 





OPOSAJ 
OPOSAJ8 


OP05AJ8/883B 


OP05CH 


OPO5CJ 
OPO0SCJ8 
OPOSCN8 
OPOSCP 
OP0SEH 
OPO0SEJ 
OPOSEJ8 
OPOSEN8 
OPOSEP 
OP05H 


OPOSH/883B 
OP0SJ 
OPOSJ8 
OP05J8/883B 
OP07AD 
OP07AD 
OP07AD/883B 
OP07AD/883B 
OP07AH 
OP07AH 
OP07AH/883B 
OP07AH/883B 
OPO7AJ 
OPO7AJ 
OPO7AJ 


ADOP07AQ/883B 
OP07AZ/883 
ADOP07AH 
OPO07AJ 


ADOP07AH/883B 





F 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
F 
D 
F 
F 
F 
D 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
F 
F 
F 
D 
D 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D . 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D F 
D 
D 
D 
D 


which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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Amplifier Products Cross Reference 
[Mfr —_—=s[ ADI Cross Note 


Mfr ADI Cross Note 
MAX 


OPO7AJ D OP07DD D 
OPO7AJ8 D OP07DD D 
OPO7AJ8 D OP07DH D 
OP07AJ8/883B ADOP07AQ/883B | D OP07DH D 
OP07AJ8/883B OP07AZ/883 D OP07DJ ADOP07DH D 
OPO7AL OP177BRC/883_ _|D OP07DJ ADOP07DH D 
OP07AL/883B OP177BRC/883  |D OP07DJ D 
OP07AT ADOP07AH D OP07DJ D 
OP07AT OPO07AJ D OP07DJ8 D 
OP07AT/883B ADOP07AH/883B | D OP07DJ8 D 
OP07AT/883B OP07AJ/883 D OP07DJG D 
OP07AZ ADOP07AQ D OP07DJG D 
OP07AZ D OP07DM D 
OP07AZ D OP07DM D 
OP07AZ D OP07DN ADOP07DN D 
OP07CCSA D OP07DN OP07DP D 
OP07CCSA D OP07DN8 ADOP07DN D 
OP07CD D OP07DN8 OP07DP D 
OP07CD D OP07DP ADOP07DN D 
OP07CD D OP07DP ADOP07DN D 
OP07CD D OP07DP ADOP07DN D 
OP07CH D OP07DP D 
OP07CH D OP07DP D 
OP07CJ D OP07DP D 
OP07CJ D OP07DT D 
OPO7CJ D OP07DT D 
OPO7C] D OP0O7ECSA D 
OP07CJ8 D OP0O7ECSA D 
OPO7CJ8 D OP07ED D 
OP07CJG ADOP07CQ D OP07ED D 
OP07CJG OP07CZ D OP07ED D 
OP07CM ADOP07CR D OP07ED D 
‘OP07CM D OP07EH D 
OP07CN D OP07EH D 
OP07CN D OP07EJ D 
OP07CN8 D OP07EJ D 
OP07CN8 D OP07EJ D 
OP07CP D OPO07EJ D 
OP07CP D OPO07EJ8 D 
OP07CP D OP07EJ8 D 
OP07CP D OP07EJG D 
OP07CP D OP07EJG D 
OP07CP D OP07EM D 
OP07CS8 D OP07EM D 
OP07CS8 D OP07EN D 
OP07CT D OP07EN D 
OP07CT D OP07EN8 D 
OP07CZ D OP07EN8 D 
OP07CZ D OP07EP D 
OP07CZ D OP07EP D 
OP07CZ D OP07EP ADOP07EN D 
OP07D D OP07EP OP07EP D 
OP07D D OP07EP OP07EP D 
OP07D/883B ADOP07Q/883B |D OP07EP OP07EP D 
OP07D/883B OP07Z/883 D OPO7ET ADOP07EH D 
OP07D/D D OPO7ET D 
OP07DCSA D OP07EZ D 
OP07DCSA D OP07EZ D 
OP07DD D OP07EZ D 
OP07DD ADOP07DQ D OP07EZ D 





Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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OP07H 
OP07H 
OP07H/883 
OP07H/883 
OP07J 
OP07]J 
OP07J 
OP07J 
OP07J8 
OP07J8 
OP07J8/883 
OP07J8/883 
OP07L 
OP07L/883 
OP07T 
OP07T 
OP07T/883 | 
OP07T/883 
OP07Z 
OP07Z 


OP07Z 
OP07Z:- 
OP1SAH 
OPISAH 
OP15AH/883 
OPI5BH 
OPISBH 
OP15BH/883 
OPISCH 
OP15CH 


OP15CH/883 - 


OPISEH 
OPISEH 
OPISFH 
OPISFH 
OPISFN8 
OP15SGH 
OP15GH 
OPISGN8 
OPISGN8 


OP16AH 
OP16AH 
OP16AH/883 
OP16BH 
OP16BH 
OP16BH/883 
OP16CH 
OP16CH 
OP16CH/883 
- OP16EH 


OP16EH 
OP16FH 
OP16FH 
OP16FN8 
OP16GH 
OP16GH 
OP16GN8 
OP16GN8 
OP215AJ8 
OP215CJ8 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 


Amplifier Products Cross Reference 


[Mfr | ADI Cross 


ADOP07H 
OP07J 


ADOP07H/883B 


ADOP07Q/883B 


OP07Z/383 
OP77BRC/883 
OP77BRC/383 
ADOPO7H 


OP07J 


ADOP07H/883B 





D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


OP215EH 
OP215EJ8 
OP215EN8 
OP215GH 
OP215GJ8 
OP215GN8 
OP227AJ 
OP227AJ/883 
OP227CJ 
OP227CJ/883 


OP227EJ 
OP227EN 
OP227GJ 
OP227GN 
OP237AJ 
OP237AJ/883 
OP237CJ 
OP237CJ/883 
OP237EJ 
OP237EN 


OP237GJ 
OP237GN 
OP237GN 
OP27AD 
OP27AD 
OP27AD/883B 
OP27AD/883B 
OP27AH 
OP27AH 
OP27AH/883 


OP27AH/883 
OP27AJ8 
OP27AJ8 
OP27AJ8/883 
OP27A]8/883 
OP27AJG 
OP27AJG 
OP27AL 
OP27AL 
OP27AT 


OP27AT 
OP27AT/883B 
OP27AT/883B 
OP27AZ 
OP27AZ 
OP27BD 
OP27BD 
OP27BD/883B 
OP27BD/883B 
OP27BL/883B 


OP27BT 
OP27BT 
OP27BT/883B 
OP27BT/883B 
OP27BZ 
OP27BZ 
OP27CD 
OP27CD 
OP27CD/883B 
OP27CD/883B 





[Mfr «| ADI Cross 


OP271AZ/883 
OP271AZ 
OP271AZ/883 
OP271EZ 
OP271EZ 
OP271FZ 
OP271GP 
SSM2139P 
ADOP27AQ 
OP27AZ 


ADOP27AQ/883B 


OP27AZ/883 
ADOP27AH 
OP27AJ 


ADOP27AH/883B 


OP27AJ/883 


ADOP27AQ/883B 


OP27AZ/883 
ADOP27AQ 
OP27AZ 
ADOP27AH 
OP27AJ 
ADOP27AH 


OP27AJ 


ADOP27AH/883B 


OP27AJ/883 
ADOP27AQ 
OP27AZ 
ADOP27BQ 
OP27BZ 


ADOP27BQ/883B 


OP27BZ/883 
OP27BRC/883 
ADOP27BH 
OP27BJ 


ADOP27BH/883B 


OP27BJ/883 
ADOP27BQ 


ADOP27CQ/883B 


OP27BZ/883 


which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 





OP27CH 
OP27CH 
OP27CH/883 
OP27CH/883 
OP27CJ8 
OP27CJ8 
OP27CJ8/883 
OP27CJ8/883 
OP27CJG 
OP27CJG 


OP27CL 
OP27CL 
OP27CQ 
OP27CT 
OP27CT 


OP27CT/883B 
OP27CT/883B 
OP27CZ 
OP27CZ 
OP27ED 


OP27ED 
OP27EH 
OP27EH 
OP27EJ8 
OP27EJ8 
OP27EJG 
OP27EJG 
OP27EL 
OP27EL 
OP27EN 


OP27EN 
OP27EN8 
OP27EN8 
OP27EP 
OP27EP 


OP27EP 
OP27EP 
OP27ET 
OP27ET 
OP27EZ 


OP27EZ 
OP27FD 
OP27FD 
OP27FN 
OP27FN 
OP27FP 
OP27FP 
OP27FT 
OP27FZ 
OP27FZ 
OP27GD 
OP27GD 
OP27GH 
OP27GH 
OP27GJ8 
OP27GJ8 
OP27GJG 
OP27GJG 
OP27GL 
OP27GL 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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Amplifier Products Cross Reference 





D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


OP27GM 
OP27GN 


‘OP27GN 


OP27GN8 
OP27GN8 
OP27GP 
OP27GP 
OP27GP 
OP27GP 
OP27GT 


OP27GT 
OP27GZ 
OP27GZ 
OP37AD 
OP37AD 


OP37AD/883B 
OP37AD/883B 
OP37AH 
OP37AH 
OP37AH/883 


OP37AH/883 
OP37AJ8 
OP37AJ8 
OP37AJ8/883 
OP37AJ8/883 
OP37AJG 
OP37AJG 
OP37AL 
OP37AL 
OP37AT 


OP37AT 
OP37AT/883B 
OP37AT/883B 
OP37BD 
OP37BD 
OP37BD/883B 
OP37BD/883B 
OP37BL/883B 
OP37BT 
OP37BT 


OP37BT/883B 
OP37BT/883B 
OP37CD 
OP37CD 
OP37CD/883B 
OP37CD/883B 
OP37CH 
OP37CH 
OP37CH/883 
OP37CH/883 
OP37CJ8 
OP37CJ8 
OP37CJ8/883 
OP37CJ8/883 
OP37CJG 
OP37CJG 
OP37CL 
OP37CL 
OP37CT 
OP37CT 


RAY 
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ADI Cross 


ADOP27GN 
OP27GP 
ADOP27GN 
ADOP27GN 
OP27GP 
OP27GP 
ADOP27GH 


ADOP37AQ/883B 


OP37AZ/883 
ADOP37AH 
OP37AJ 


ADOP37AH/883B 


OP37AJ/883 


ADOP37AQ/883B 


OP37AZ/883 
ADOP37AQ 


ADOP37BQ/883B 


OP37BZ/883 


OP37BRC/883 


ADOP37BH 
OP37BJ 


ADOP37BH/883B 


ADOP37CQ/883B 


OP37BZ/883 


J 
ADOP37CH/883B 


OP37CJ/883 


ADOP37CQ 
OP37CZ 


ADOP37BQ/883B 


OP37BZ/883 
ADOP37CQ 


ADOP37CH 
OP37CJ 





D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


Amplifier Products Cross Reference 











Mfr P/N aie AO 
OP37CT/883B OP77BT D 
OP37CT/883B D OP77BT/883B D 
OP37ED D OP77BT/883B D 
OP37ED D OP77ED D 
OP37EH ADOP37EH D OP77ED D 
OP37EH OP37EJ D OP77EN D 
OP37EJ8 ADOP37EQ D OP77EN D 
OP37EJ8 OP37EZ D OP77ET D 
OP37EJG ADOP37EQ D OP77ET D 
OP37EJG OP37EZ D OP77FD D 
OP37EL ADOP37EH D OP77FD D 
OP37EL D OP77FM D 
OP37EN D OP77FM D 
OP37EN D OP77FN D 
OP37EN8 ADOP37EN D OP77FN D 
OP37EN8 OP37EP D OP77FT D> 
OP37EP ADOP37EN D OP77FT D 
OP37EP OP37EP D OP77GM D 
OP37ET ADOP37EH D OP77GM D 
OP37ET OP37EJ D OP77GN D 
OP37FD ADOP37FQ D OP77GN D 
OP37FD OP37FZ D OPA1013ACH F 
OP37FN ADOP37FN D OPA1013AMH F 
OP37FN D OPA1013CH F 
OP37FT D OPA1013CN8 F 
OP37FT D OPA1013CN8 OP221GP F 
OP37GD D OPA1013CN8 OP297GP F 
OP37GD D OPA1013DN8 OP200GP F 
OP37GH D OPA1013DN8 OP221GP F 
OP37GH D OPA1013DN8 OP297GP F 
OP37GJ8 D OPA1013MH OP221BJ F 
OP37G]J8 D OPA101AM F 
OP37GJG D OPA101BM F 
OP37GJG D OPA102AM F 
OP37GL ADOP37GH D OPA102BM F 
OP37GL OP37GJ D OPA103AM F 
OP37GM OP37GS D OPA103BM |F 
OP37GN ADOP37GN D OPA103CM F 
OP37GN OP37GP D OPA103DM F 
OP37GN8 ADOP37GN D OPA104 F 
OP37GN8 OP37GP D OPAIIIAM D 
OP37GP ADOP37GN D OPAIIIAM F 
_OP37GP OP37GP D OPALI1BM D 
OP37GT ADOP37GQ D OPAI11BM F 
OP37GT OP37GJ D OPALLISM D 
OP77AD AD707TQ D OPALLISM F 
OP77AD OP177BZ D OPA111VM/383B D 
OP77AD/883B AD707TQ/883B_ |D OPAI21KM D 
OP77AD/883B OP177BZ/883. _|D OPA128 F 
OP77AL/883B OP177BRC/383__|D OPA128JM D 
OP77AT D OPA128KM D_ 
OP77AT D OPA128LM D 
OP77AT/883B D OPA128SM D 
OP77AT/883B D OPA128SM/883B D 
OP77BD D OPA156AM D 
OP77BD D OPA177EZ D- 
OP77BD/883B AD707SQ/883B |D OPA177EZ D 
OP77BD/883B OP77BZ/883 D OPA177FP D 
OP77BL/883B OP77BRC/883_  |D OPA177FP D 
OP77BT AD707SH D OPA177FZ D 





Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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OPA177FZ 
OPA177GP 
OPA177GP 
OPA177GS 
OPA177GS 


OPA177GZ 
OPA177GZ 
OPA2107AM 
OPA2107AP 
OPA2107AU 
OPA2107AU 
OPA2107BM 
OPA2107SM 
OPA211 
OPA21EZ 


OPA21GZ 
OPA2107AP 
OPA27AJ 
OPA27AJ 
OPA27AJ/883B 
OPA27AZ 
OPA27AZ 
OPA27AZ/883B 
OPA27BJ 
OPA27BJ 


OPA27BJ/883B 
OPA27BZ 
OPA27BZ 
OPA27BZ/883B 
OPA27CJ 
OPA27CJ 
OPA27CJ/883B 
OPA27CZ 
OPA27CZ 
OPA27CZ/883B 


OPA27EJ 
OPA27EJ 
OPA27EP 
OPA27EZ 
OPA27EZ 
OPA27FJ 
OPA27FJ 
OPA27FP 
OPA27FZ 
OPA27FZ 


OPA27G] 
OPA27GJ 
OPA27GP 
OPA27GP 
OPA27GZ 


OPA27GZ 
OPA356AM 
OPA37AJ 
OPA37AJ 
OPA37AJ/883B 
OPA37AZ 
OPA37AZ 
OPA37AZ/883B 
OPA37BJ 
OPA37BJ 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 


Amplifier Products Cross Reference 


ADOP27BH/883B 
ADOP27BQ 
OP27BZ 
ADOP27BQ/883B 
ADOP27CH 
OP27CJ 
ADOP27CH/883B 


ADOP27CQ 
OP27CZ 
ADOP27CQ/883B 


ADOP27EH 


ADOP37AQ/883B 
ADOP37BH 
OP37BJ 





DOOD OOU OODCOV OVUUV OUVUVU CVU OCVC VVVVV OVVUUV OOCUV VUOMND ONODONOOOOOONUNUY 


OPA37BJ/883B 


OPA37BZ 


OPA37BZ 


OPA37BZ/883B 
OPA37CJ 


OPA37CJ 
OPA37CJ/883B 
OPA37CZ 
OPA37CZ 
OPA37CZ/883B 
OPA37EJ 
OPA37EJ 
OPA37EP 
OPA37EZ 
OPA37EZ 


OPA37F] 
OPA37F] 
OPA37FP 
OPA37FZ 
OPA37FZ 
OPA37GJ 
OPA37G] 
OPA37GP 
OPA37GP 
OPA37GZ 


OPA37GZ 
OPA404 
OPA404BG 
OPA404KP 
OPA404KU 
OPA404SG 
OPA602AM 
OPA602AM 
OPA602AP 
OPA602AP 


OPA602AU 
OPA602AU 
OPA602BM 
OPA602BM 
OPA602BP 
OPA602CM 
OPA602CM 
OPA602SM 
OPA602SM 
OPA602SM/883B 


OPA606KM 
OPA606KM 
OPA606KP 
OPA606KP 
OPA606LM 
OPA606LM 
OPA606SM 


OPA606SM 


OPA620KG 
OPA620KP 


OPA620KU 
OPA620SG 

OPA621KG 
OPA621KP 
OPA621KU 





ADOP37BQ/883B 
ADOP37CH 


ADOP37CQ/883B 
ADOP37EH 


which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 


OPA621SG 
OPA627AM 
OPA627AP 
OPA627BM 
OPA627SM 
OPA637AM 
OPA637AP 
OPA637BM 
OPA637BP 
OPA77EZ 


OPA77EZ 
OPA77FP 
OPA77FP 
OPA77FZ 
OPA77FZ 
OPA77GP 
OPA77GP 
OP07AD 


OP07AD/883B 


OP07AH 


OP07AJ 
OP07AJ 
OP07AT 
OP07AT 
OP07AT 
OP07AZ 
OP07CJ 
OP07CJ 
OP07CM 
OP07CN 


OP07CP 
OP07CP 
OP07CZ 
OP07CZ 
OP07D 
OP07D/883B 
OP07DJ 
OP07DJ 
OP07DN 
OP07DP 


OP07DP 
OP07EJ 
OP07EJ 
OP07EN 
OP07EP 
OP07EZ 
OP07EZ 
OP07J 
OP07J 
OP07T 


OP07T/883B 
PGA102AG 
PGA102BG 
PGA102KP 
PGA102SG 
RC4077AD 
RC4077AD 


RC4077AD/883B 
RC4077AD/883B 


RC4077AN 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 


[Mfr 
BB 


Amplifier Products Cross Reference 


ADI Cross 


AD829SQ 
AD645AH 
AD743JN 
AD645AH 
AD645SH 
AD645AH 
AD745JN 
AD645AH 
AD745KN 
AD707CQ 
OP77EZ 
AD707KN 
OP77FP 
AD707BQ 
OP77FZ 
AD707GN 
OP77GP 
ADOP07AQ 
ADOP07AQ/883B- 
ADOP07AH 


ADOP07AH 
ADOP07AH 
ADOP07AH 
ADOP07AH/883B 
ADOP07H/883B 


ADOP07AQ 
ADOP07CH 
ADOP07CH 
ADOP07CR 
ADOP07CN 
ADOP07CN 
ADOP07CN 
ADOP07CQ 
ADOP07CQ 
ADOP07Q 
ADOP07Q/883B 


ADOP07DN 
ADOP07DN 
ADOP07EH 
ADOP07EH 
ADOP07EN 
ADOP07EN 
ADOP07EQ 


ADOP07/883 
ADS526BD 
AD526CD 
ADS26JN 
AD526SD 


AD707CQ 
AD707SQ 
AD707CQ/883B 
AD707SQ/883B 
OP177EP 


NAOVOO TM NINOOOKCOOUVOUOU VOUUU VUOUUUVUODUVUVUUVUUUDUVOUUUUUOCUU OMIT ITNT TNY 





RC4077AT 
RC4077AT 
RC4077AT/883B 
RC4077AT/883B 
RC4077EM 
RC4077EN 
RC4077EN 
RC4077FD 
RC4077FM 
RC4077FM 


RC4077FN 
RC4077FN 
RC4097 

RC4097AN 
RC4097EN 


RC4097FM 
RC4097FN 
RC4136J 
RC4136N 
RC4136N 
RC4156M 
RC4156N 
RC4207FN 
RC4207GD 
RC4207GN 


RC4227FN 
RC4227GN 
RC4277EN 
RC4277FN 
RC4558D 


RC4558D 
RC4558JG 
RC4558P 
RC4559D 
RC4559P 
RC4741M 
RC4741N 
RC5532AN 
RC5532AN 
RC5532N 


~RCS532N 


RC5534AN 
RC5534N 
RC741N 
RC741N 


RC747T 
RM4077AD 
RM4077AD 
RM4077AD/883B 
RM4077AD/883B 


RM4077AL/883B 


RM4077AT 
RM4077AT 
RM4077AT/883B 
RM4077AT/883B 


RM4077BD 
RM4077BD 
RM4077BD/883B 
RM4077BD/883B 
RM4077BL/883B 





AD707CH/883B 
AD707SH/883B 
AD707KR 


AD707KN 


SSM2139P 
SSM2134P 


OP177AZ/883 
OP177BRC/883 


OP77AJ/883 
AD707SQ 
OP177BZ 
AD707SQ/883B 
OP177BZ/883 
OP177BRC/883 





D 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
D 
D 
F 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
D 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
F 
F 
D 
D 
D 
F 
‘D 
F 
D 
D- 
D 
D 
D 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 


which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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RM4077BT 
RM4077BT 
RM4077BT/883B 
RM4077BT/883B 
RM4097AD 
RM4097AD/883B 
RM4097AT 
RM4097AT/883B 
RM4136D 
RM4136D/883B 


RM4136J 
RM4156D 
RM4156D/883B 
RM4207BD 
RM4207BD/883B 
RM4227BD 
RM4227BD/883B 
RM4277AD 
RM4277AD/883B 
RM4558]G 


RM4741D 
RM4741D/883B 
RM741D 
RM741D 
RM741D/883B 
RM741D/883B 
RM741T 
RM741T 
RM741T/883B 
RM/741T/883B 


RM747D 
RM/747D/883B 
RM747T 
RM747T/883B 
RV4077ED 
RV4077ED 
RV4077ED 
RV4077ET 
RV4077ET 
RV4077ET 


RV4077FD 
RV4077FD 
RV4077FT 
RV4077FT 
RV4097ED 


RV4097ET 
RV4097FD 
RV4097FT 
RV4207FD 
RV4227FD 


RV4227GD 
RV4277ED 
RV4277FD 
RV4558JG 
RV4558P 


RV741D 
RV741D 
RV741N 
RV741N 
RV741T 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 


RAY 


Amplifier Products Cross Reference 


ADI Cross 


AD707SH 
OP77BJ 
AD707SH/883B 
OP77BJ/883 
OP97AZ 


OP97AZ/883 


OPO9AY/883 


OPO9AY 
OPILIBY 
OPIIBY/883 
OP270AZ 
OP270AZ/883 
OP270AZ 
OP270AZ/883 
OP200AZ 
OP200AZ/883 
OP270AZ 


OPIIBY 
OP11CY/883 


AD707SQ/883B 


OP77BZ/883 
AD741SH 
OP77BJ 
AD741SH/883B 
OP77BJ/883 


OP04Y 
OP04Y/883 
OP04K 
OP04K/883 
AD707BQ 
AD707CQ 
OP177FZ 
AD707CH 
AD707CH 
OP77EJ 


AD707AQ 
OP177GZ 
AD707BH 
OP77FJ 
OP97EZ 


OP97EJ 
OP97FZ 
OP97FJ 
OP270EZ 
OP270EZ 


OP270FZ 
OP200EZ 
OP200FZ 
OP270FZ 
OP270GP 


AD707BQ 
OP77FZ 
AD707JN 
OP77GP 
AD707BH 
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RV741T 
SA532N 
SA534D 
SA5S34N 
SA5534AN 
SA5534N 
SE4558FE 
SES30FE 
SES30H 
SES31FE 


SES31H 
SE532FE 
SES38FE 
SE538H 
SES512FE 
SESS14F 
SES532AFE 
SES532FE 
SES534AJG 
SES534AJG 


SE5534JG 
SE5534JG 
SE5535F 
SE5539F 
SP-2539-2 
SP-2539-5 
SP-2540-2 
SP-2540-5 
SP1-2541-2 
SP1-2541-5 


SP1-5190-2 
SP1-5190-5 
SP1-5190/883B 
SP1-5195-2 
SP1-5195-5 
SP1-5195/883B 
SPLLIAIH 
SPILIAMH 
SP111AMH/883B 
SP111BIH 


SP121ACP 
SP121BCD 
SP2-2520-2 
SP2-2520-5 
SP2-2520/883B 


SP2-2522-2 
SP2-2522-5 
SP2-2522/883B 
SP2-2525-2 
SP2-2525-5 
SP2-2525/883B 
SP2-2541-2 
SP2-2541-5 
SP2-2620-2 
SP2-2620-5 
SP2-2620/883B 
SP2-2622-2 
SP2-2622-5 
SP2-2622/883B 
SP2-2625-2 


RAY 


ADI Cross 


SSM2134P 
SSM2134P 
OP14Z 
OP42AZ 
OP42AJ 
OP42AZ 


OP42AJ 
OP221AZ 
OP42AZ 
OP42AJ 
OP14Z 
OPLIBY 
OP270AZ 
OP270AZ 
ADOP37CQ 
OP37CZ 


ADOP37CQ 
OP37CZ 
OP271FZ 
AD5539SQ 
AD5539SQ 
AD5539JQ 
AD840SQ 
AD840JQ 
AD841SQ 


AD841JQ 
AD842SH 
AD842JH 
AD842SH/883B 
AD842SH 
AD842JH 
AD842SH/883B 


AD509SH/883B 


ADS09SH 
ADS09JH 
ADS509SH/883B 
ADS09SH 
ADS09JH 
ADS09SH/883B 
AD841SH 
AD841JH 
ADS07SH 
ADS07JH 
ADS07SH/883B 
ADS07SH 
ADS07JH 
ADS07SH/883B 
ADS07SH 





which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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Amplifier Products Cross Reference 








[Mfr [ADI Cross Mf |ADICross__| Note 

-SP2-2625/883B ADS07SH/883B_ |D TLO71MJG F 
SP2-5190-2 D TL072ACJG F 

SP2-5190-5 D TLO72ACP F 

SP2-5190/883B D TL072ACP F 

SP2-5195-2 D TL072BCJG F 

'SP2-5195-5 D TLO72BCP F 

SP2-5195/883B D TL072BCP F 

TL022CD F TLO072CJG F 

TL022CJG F TL072CJG F 

TL022CP F -TLO72CP F 

-TLO22MJG F TL072CP F 
-TLO22MU F TLO72MJG F 
- TLO32ACD F TLO72MJG F 
-'TLO32ACP F TLO81ACJG F 
TLO032AID F TLO081ACJG F 

TLO32AIP F TLO81ACP F 

TL032CD F TL081BCJG F 

TL032CP F TL081BCP F 

-TL0321ID F TLO81CJG F 
_ TLO32IP F TLO81CJG F 
TL034ACD F TLO81CP F 

TLO34ACN F TLO81MJG F 

TLO34AID F TLO81MJG F 

TLO34AIN F TLO82ACD F 

TLO34AMJ F TLO82ACP D 

TLO34CD F TLO82BCD F 

TLO34CN F TL082BCJG F 

TLO34ID F TLO82BCP F 

-TLO34IN F TL082CD F 

-TLO34MJ F TL082CJG F 

TLO44C] F TL082CJG F 

TLO44CN F TL082CP D 

TLO44MFK F TL082ID F 

TLO44MJ F TLO82IP F 

TL062ACD F TLO82MJG F 

TL062ACP F TLO82MJG F 

TL062BCD F TL082MJG D 

TL062BCP F TLO82MJG D 

TL062CD F TLO84ACD F 

- TLO62CP F TLO84ACN —|F 
- TL062ID F TLO84BCD F 
TLO62IP F TLO84BCN F 

-TLO62MJG F TLOS4CD F 
-TLO64ACD F TLO84CN F 
-TLO64ACN F TLO84ID F 
TL064BCD F TLOS4IN F 

-TLO64BCN F TLO87CJG F 
TLO64CD F TLO88CJG F 

-TLOG4CN F TLOS8MJG F 
-TLO64ID F TL136CN F 
-TLO64IN F TL288CJG IF 
TLO64MJ F TL288MJG F 

-TLO7IACJG F TL321 F 
TLO71ACP F TL322 F 

TLO71BCJG F TL322 F 

TLO71BCP F TLC1078CD F 

- TLO71CJG F TLC1078CD F 
-TLO7ICJG F TLC1078CJG F 
-TLO7ICP F TLC1078CJG F 
F TLC1078CP F 





TLO71MJG 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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TLC1078CP 
TLC1078ID 
TLC1078ID 
TLC10781JG 
TLC1078IJG 


TLC1078IMJG 
TLC1078IP 
TLC1078IP 
TLC1078MFK 
TLC1078MJG 


TLC1079CD 
TLC1079CJ 
TLC1079CN 
TLC1079ID 
TLC10791J 


TLC1079IN 
TLC1O79MFK 
TLC1079MJ 
TLC2201 
TLC251ACD 
TLC251ACJG 
TLC251ACP 
TLC251BCD 
TLC251BCJG 
TLC251BCP 
TLC251CD 
TLC251CJG 
TLC251CP 
TLC252ACD 
TLC252ACJG 
TLC252ACP 
TLC252BCD 
TLC252BCJG 
TLC252BCP 
TLC252CD 


TLC252CJG 
TLC252CP 
TLC254ACD 
TLC254ACJ 
TLC254ACN 


TLC2354BCD 
TLC254BCJ 
TLC254BCN 
TLC254CD 
TLC254CJ 


TLC254CN 
TLC25L2ACD 


TLC25L2ACJG 


TLC25L2ACP 
TLC25L2BCD 
TLC25L2BCJG 
TLC25L2BCP 
TLC25L2CD 
TLC25L2CJG 
TLC25L2CP 
TLC25L4ACD 
TLC25L4ACJ 
TLC25L4ACN 
TLC25L4BCD 
TLC25L4BCJ 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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TI 
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Amplifier Products Cross Reference 
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TLC25L4BCN 
TLC25L4CD 
TLC25L4CJ 
TLC25L4CN 
TLC25M2ACD 


TLC25M2ACJG 
TLC25M2ACP 
TLC25M2BCD 
TLC25M2BCJG 
TLC25M2BCP 
TLC25M2CD 
TLC25M2CJG 
TLC25M2CP 


- TLC25M4ACD 


TLC25M4ACJ 


TLC25SM4ACN 
TLC25M4BCD 
TLC25M4BC] 
TLC25M4BCN 
TLC25M4CD 
TLC25M4CJ 
TLC25M4CN 
TLC2652 
TLC2654 
TLC271 


TLC272 
TLC274 
TLC274M 
TLC277 
TLC279 
TLC27L2ACD 
TLC27L2ACJG 
TLC27L2ACP 
TLC27L2AID 
TLC27L2AIG 


TLC27L2AIP 
TLC27L2BCD 
TLC27L2BCJG 
TLC27L2BCP 
TLC27L2BID 


TLC27L2BIJG 
TLC27L2BIP 
TLC27L2CD 
TLC27L2CJG 
TLC27L2CP 


TLC27L2ID 
TLC27L21IJG 
TLC27L21P 
TLC27L2MFK 
TLC27L2MJG 
TLC27L4ACD 
TLC27L4ACJ 
TLC27L4ACN 
TLC27L4AID 
TLC27L4AIJ 


TLC27L4AIN 
TLC27L4BCD 
TLC27L4BCJ 
TLC27L4BCN 
TLC27L4BID 
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TLC27L4BIJ 
TLC27L4BIN 
TLC27L4CD 
TLC27L4CJ 
TLC27L4CN 
TLC27L4ID 
TLC27L4]J 
TLC27L4IN 


TLC27L4MFK 


TLC27L4MJ 
TLC27L7CD 
TLC27L7CJG 
TLC27L7CP 
TLC27L7ID 
TLC27L71JG 


- TLC27L7IP 


TLC27L7MFK 


TLC27L7MJG 
_ TLC27L9CD 
TLC27L9CJ 
TLC27L9CN 
TLC27L9ID 
TLC27L9IJ 
TLC27L9IN 


TLC27L9MFK 


TLC27L9MJ 
TLC27M2 
TLC27M4° 
TLC27M7 
TLC27M9 
TLE2062 
TLO32AMJG 
TLO32MJG 
TLO81ACD 
TLO81ACJG 


TLO81ACP 
TLO81CD 
TLO81CJG 
TLO81CP 
TLO81CP 
TLO81MJG 
TLO82ACD 
TLO82ACJG 
TLO82ACP 
TLO82CD 


TLO82CJG 
TLO82CP 
TLO82CP 
TLO82MJG 
TLO84ACJ 
TLO84ACN 
TLO84CD 
TLO84C] 

_ TLO84CJG 
TLO84CN 
TLO84CP 
TLO84ID 
TLO84IJG 

_ TLOS4IP 
TLO84M 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
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Amplifier Products Cross Reference 


TLO84MJ 
TLO84MJ 
TLO84MJG 
TLO87CD 
TLO87CJG 


TLO87CL 
TLO87CP 
TLO87ICD 
TLO87IJG 
TLO87IL 
TLO87IP 
TLO88CD 
TLO88CJG 
TLO88CL 
TLO88CP 


TLO88ICD 
TLO88IJG 
TLO88IL 
TLO88IP 
TLO8&8MJG 
TLO88ML 
UAI01IAHM 
UA10IAHM 
UAI101HC 
UA101HC 


UA101HM 
UA101HM 
UA107HM 
UA107HM 
UA108AHM 
UA108HM 
UA124 
UA124DM 
UA1458CHC 
UA1458CRC 


UAI458CTC 
UA1458HC 
UAI458TC 
UA148DM 
UA201AHM 
UA201AHM 
UA207HM 
UA207HM 
UA208AHM 
UA208HM 


UA224 
UA248DC 
UA301ATC 
UA301ATC 
UA301HC 
UA301HC 
UA307HC 
UA307HC 
UA307TC 
UA307TC . 
UA308AHM 
UA308ATC 
UA308HM 
UA308TC 
UA324 





Mir |ADICross___ 


AD713SQ 


D 
F 
D 
D- 
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which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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UA324DC 
UA3303PC 
UA3403DC 
UA3403PC 
UA348DC 


UA348PC 
UA4136DC 
UA4136DM 
UA4136PC 
UA714EHC 


UA714EHC 
UA714HC 
UA714HC 
UA714HM 
UA714HM 


UA714LHC 
UA714LHC 
UA725AHM 
UA725HC 
UA725HM 


UA725TC 
UA741AHM 
UA741CD 
UA741CD 
UA741CD 


UA741CD 
UA741CF 
UA741CJG 
UA741CJG 
UA741CN 


UA741CP 
UA741CP 
UA741CP 
UA741CP 
UA741EHC 


UA741F 
UA741HC 
UA741HM 
UA741MFK 
UA741MJG 


UA741MJG 
UA741RC 
UA741TC 
UA747ADM 
UA747AHM 


UA747CJ 
UA747CM 
UA747DC 
UA747DM 
UA747EDC 


UA747EHC 
UA747HC 
UA747HM 
UA747IDC 
UA747IDM 


UA747IHC 
UA747IHM 
UA747MJ 
UA747PC 
UA776HC 


Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 


Amplifier Products Cross Reference 
Mitre iis eal ADI Cross 


ADOPO07CR 
OP07CS 
OP77GS 
OP02CZ 
AD707BQ 
OP77FZ 
OP02CP 


AD707JN 


OP04K/883 


OP04DJ 
OP04BK/883 


OP04K/883 
OP04BK/883 
OP04BK/883 
OP04CY 
OPO4AY 


OP04K 
OP04K 
OPO04Y 
OP04DY 
OP22EJ 
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UA776HM 
UA776TC 
UA777HC 
UA777HC 
UA777MC 
UA777MC 
UPC1458C 
UPC301AC 
UPC301AC 
UPC318C 


UPC324C 
UPC3403C 
UPC356C 
UPC356C 
UPC357C 


UPC358C 

UPC4071C 
UPC4072C 
UPC4081C 
UPC4082C 


UPC4250C 
UPC4741C 
UPC811C 
UPC812C 
UPC813C 
XR-4136CN 
XR082CN 
XRO082CP 
XR082M 
XRO082N 


XRO082P 

XR1458CN 
XR1458CP 
XR3403CN 
XR3403CP 


XR3403M 
XR4136CP 
XR4136M 
XR4202N 
XR4202P 


XR4212CN 
XR4212CP 
XR4212M 

XR4558CN 
XR4558CP 


XR4560CN 
XR4560CP 
XR4560MD 
XR4739CN 
XR4739CP 


XR4741CN 
XR4741CP 
XR4741M 

XR5532AN 
XR5532AP 


XR5532AP 
XR5532N 
XR5532P 
XR5532P 
XR5533 





Mfr____| ADI Cross 


SSM2139P 
OP270FZ 
OP275GP 
SSM2139P 
OP215 
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F 
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F 
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which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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XR5533 
XR5533A 
XR5533A 
XR5533AN 
XR5533AP 
XR5533AP 
XR5533N 
XR5533P 
XR5533P 
XR5534ACN 


XR5534ACN 
XR5534ACP 
XR5534AM 
XR5534AM 
XR5534CN 
XR5534CN 
XR5534CP 
XR5534M 
XR5534M 


Amplifier Products Cross Reference 


[Mfr —_—|| ADI Cross 


OP275 
OP215 
OP275 
OP270FZ 
OP275GP 
SSM2139P 
OP270FZ 
OP275GP 
SSM2139P 
ADOP37GQ 


OP37GZ 
SSM2134P 
ADOP37CQ 
OP37CZ 
ADOP37GQ 
OP37GZ 
SSM2134P 
ADOP37CQ 
OP37CZ 








Ot ot 





Note: D denotes a direct replacement, pin for pin compatible with identical or superior specifications. F denotes a functional equivalent 
which means either a pin for pin with slight electrical differences or not pin for pin with similar electrical characteristics. 
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Military Amplifier Products 
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Miltary Amplifier Products 





STANDARD MILITARY DRAWINGS 


Analog Devices offers compliant 883C products tested to military drawing requirement. These products are all produced in facilities 
which are fully qualified to MIL-M-38510 for integrated circuits, or MIL-STD-1772 for hybrids. Those devices currently available 
are listed in the table below. New devices are being added to the military drawing system as program needs are identified. If your 
program has a use for products which are currently on this list, ADI will assist you in preparing a military drawing for your require- 
ment. Please call ADI direct for assistance. 


SMD 

Part Number 
5962-8987101GX 
5962-8987 101PX 
5962-8990403CX 


5962-8990401CX 
5962-8990402CX 


5962-7801903EA 
5962-78019032A 

5962-8600804EA 
5962-86008042A 
5962-86008041A 

5962-86877012X 
5962-8601401CX 


5962-86014012X 
5962-87739012X 
5962-8773901CX 
5962-77008012X 
5962-7700801CX 


5962-87719 
5962-88539 
5962-8863001VX 


5962-88630023X 
5962-8863002VX 


5962-8857901XC 
5962-8857902XC 
5962-8203601GX 
5962-82036012X 
5962-8203601PX 
5962-8203602GX 
5962-82036022X 
5962-8203602PX 
5962-89801012X 
5962-8980101CX 
5962-89801022X 
5962-8980102CX 
5962-8771401GX 


5962-8771401PX 
5962-8771402GX 
5962-8771402PX 


5962-8954201GX 
5962-8954201PX 


Generic 
Part Number 


CMP-01J/MD 
CMP-01Z/MD 
CMP-04BY/MD 


CMP-404AY/MD 
CMP-404BY/MD 


AD96687TQ/883B 
AD96687TE/883B 
AD96685TQ/883B 
AD96685TE/883B 
AD96685TH/883B 
PM-11IRC/MD 
PM-119Y/MD 


PM-119RC/MD 
PM-139ARC/MD 
PM-139AY-MD 
PM-139RC/MD 
PM-139Y/MD 


AD625/883B 
AD524/883B 
AMP-01AX/MD 


AMP-01IBTC/MD 
AMP-01BX/MD 


HOS-050A/883B 
HOS-060SH/883B 
OP-07AJ/MD 
OP-07ARC/MD 
OP-07AZ/MD 
OP-07J/MD 
OP-07RC/MD 
OP-07Z/MD 
OP-11ARC/MD 
OP-11AY/MD 
OP-11BRC/MD 
OP-11BY/MD 
OP-14AJ/MD 


OP-14AZ/MD 
OP-14BJ/MD 
OP-14BZ/MD 


OP-I5SAJ/MD 
OP-15AZ/MD 


Description 


Fast Precision Comparator 

Fast Precision Comparator 

Quad Low Power Precision 
Comparator 

Quad Low Power Precision 
Comparator 

Quad Low Power Precision 
Comparator 

Voltage Comparator 

Voltage Comparator 

Voltage Comparator 

Voltage Comparator 

Voltage Comparator 

Precision Voltage Comparator 
Precision High Speed Dual 
Comparator 

Precision, High Speed, Dual 
Comparator 

Quad Low Power Voltage 
Comparator 

Quad Low Power Voltage 
Comparator 

Quad Low Power Voltage 
Comparator 

Quad Low Power Voltage 
Comparator 

Instrumentation Amp 
Instrumentation Amp 

Low Noise, Precision 
Instrumentation Amp 

Low Noise, Precision 
Instrumentation Amp 

Low Noise, Precision 
Instrumentation Amp 

Video Op Amp 

Video Op Amp 

Ultralow Offset Voltage Op Amp 
Ultralow Offset Voltage Op Amp 
Ultralow Offset Voltage Op Amp 
Ultralow Offset Voltage Op Amp 
Ultralow Offset Voltage Op Amp 
Ultralow Offset Voltage Op Amp 
Quad Matched 741-Type Op Amp 
Quad Matched 741-Type Op Amp 
Quad Matched 741-Type Op Amp 
Quad Matched 741-Type Op Amp 
Dual Matched High Performance 
Op Amp 

Dual Matched High Performance 
Op Amp 

Dual Matched High Performance 
Op Amp 

Dual Matched High Performance 
Op Amp 

Precision JFET-Input Op Amp 
Precision JFET-Input Op Amp 
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SMD 
Part Number 


5962-8954202GX 
5962-8954301GX 
5962-8954301PX 
5962-8954302GX 
5962-8954302PX 
5962-8954303PX 
5962-8770601GX 
5962-8770601PX 
5962-8770602GX 
5962-8770602PX 
5962-88593012X 

5962-8859301PX 
5962-8771501CX 
5962-8853801GX 
5962-88538012X 

5962-8853801PX 
5962-8853802GX 
5962-88538032X 

5962-8853802PX 
5962-8688701CX 
5962-9053601GX 
5962-90536012X 

5962-9053601PX 
5962-88721012X 

5962-8872101PX 
5962-88721022X 

5962-8872102PX 
5962-8978301PX 
5962-89783012X 

5962-8853701GX 
5962-8853701PX 
5962-8853702GX 
5962-88537022X 


5962-8853702PX 


Generic 
Part Number 


OP-15BJ/MD 
OP-16AJ/MD 
OP-16AZ/MD 
OP-16BJ/MD 
OP-16BZ/MD 
OP-16CZ/MD 
OP-17AJ/MD 
OP-17AZ/MD 
OP-17BJ/MD 
OP-17BZ/MD 
OP-200ARC/MD 
OP-200AZ/MD 
OP-207AY/MD 
OP-215AJ/MD 
OP-21SARC/MD 
OP-215AZ/MD 
OP-215BJ/MD 
OP-215BRC/MD 
OP-215BZ/MD 
OP-227AY/MD 
OP-260AJ/MD 
OP-260ARC/MD 
OP-260AZ/MD 
OP-270ARC/MD 
OP-270AZ/MD 
OP-271ARC/MD 
OP-271AZ/MD 
OP-290AZ/MD 
OP-290ARC/MD 
OP-37AJ/MD 
OP-37AZ/MD 
OP-37BJ/MD 
OP-37BRC/MD 


OP-37BZ/MD 


Description 

Precision JFET-Input Op Amp 
Precision JFET-Input Op Amp 
Precision JFET-Input Op Amp 
Precision JFET-Input Op Amp 
Precision JFET-Input Op Amp 
Precision JFET-Input Op Amp 
Precision JFET-Input Op Amp 
Precision JFET-Input Op Amp 
Precision JFET-Input Op Amp 
Precision JFET-Input Op Amp 
Dual Low Offset, Low Power Op 
Amp 

Dual Low Offset, Low Power Op 
Amp 

Dual Ultralow Vo, Matched Op 
Amp 

Dual Precision JFET-Input Op 
Amp 

Dual Precision JFET-Input Op 
Amp 

Dual Precision JFET-Input Op 
Amp 

Dual Precision JFET-Input Op 
Amp 

Dual Precision JFET-Input Op 
Amp 

Dual Precision JFET-Input Op 
Amp 

Dual Low Noise, Low Offset 
Instr, Op Amp 

Dual High Speed, Current 
Feedback Op Amp 

Dual High Speed, Current 
Feedback Op Amp 

Dual High Speed, Current 
Feedback Op Amp 

Dual Very Low Noise, Precision 
Op Amp 

Dual Very Low Noise, Precision 
Op Amp 

High Speed, Dual Op Amp 

High Speed, Dual Op Amp 
Precision, Low Power, Micropower 
Dual Op Amp 

Precision, Low Power, Micropower 
Dual Op Amp 

Low Noise, Precision, High Speed 
Op Amp 

Low Noise, Precision, High Speed 
Op Amp 

Low Noise, Precision, High Speed 
Op Amp 

Low Noise, Precision, High Speed 
Op Amp 

Low Noise, Precision, High 
Speed Op Amp 


SMD 
Part Number 


5962-8853703GX 
5962-87771013X 
5962-8777101CX 
5962-8855901CX 
5962-8855902CX 
5962-8851301GX 
5962-885 13012X 
5962-8851301PX 
5962-8980401GX 
5962-8980401PX 
5962-89804012X 
5962-9053501GX 
5962-9053501PX 
5962-90535012X 
5962-88565012X 
5962-88565013X 
5962-8856501CX 
5962-88565022X 
5962-88565023X 
5962-8856502CX 
5962-8967001CX 
5962-89670013X 
5962-8967301CX 
5962-8967302CX 
5962-8773802GX 
5962-8773802PX 
5962-8773801GX 
5962-87738012X 
5962-8773801PX 
5962-8954401GX 


5962-89554401PX 


5962-9095501M2A 


5962-9095501MRA 


Generic 
Part Number 


OP-37CJ/MD 


Muitary Amplifier Products 





Description 
Low Noise, Precision, High 
Speed Op Amp 


OP-400ATC/MD Quad Low Offset, Low Power 


OP-400AY/MD 
OP-421BY/MD 
OP-421CY/MD 
OP-42AJ/MD 
OP-42ARC/MD 
OP-42AZ/MD 
OP-44AJ/MD 
OP-44AZ/MD 
OP-44ARC/MD 
OP-64AJ/MD 
OP-64AZ/MD 


OP-64ARC/MD 


Op Amp 

Quad Low Offset, Low Power 
Op Amp 

Quad Low Power Op Amp 
(Single or Dual Supply) 

Quad Low Power Op Amp 
(Single or Dual Supply) 

High Speed, Fast Settling, 
Precision Op Amp 

High Speed, Fast Settling, 
Precision Op Amp 

High Speed, Fast Settling, 
Precision Op Amp 

High Speed, Precision Op Amp 
High Speed, Precision Op Amp 
High Speed, Precision Op Amp 
High Speed, Wide Bandwidth 
Op Amp 

High Speed, Wide Bandwidth 
Op Amp 

High Speed, Wide Bandwidth 
Op Amp 


OP-470ARC/MD Very Low Noise, Quad Op Amp 
OP-470ATC/MD Very Low Noise, Quad Op Amp 
OP-470AY/MD Very Low Noise, Quad Op Amp 
OP-471ARC/MD High Speed, Low Noise, Quad 


Op Amp 

OP-471ATC/MD High Speed, Low Noise, Quad 
Op Amp 

OP-471AY/MD High Speed, Low Noise, Quad 
Op Amp 

OP-490AY/MD Low Voltage, Micropower, Quad 
Op Amp 

OP-490ATC/MD Low Voltage, Micropower, Quad 
Op Amp 

OP-SOAY/MD High Output-Current Op Amp 
(AVCL 25) 

OP-SOBY/MD __ High Output-Current Op Amp 
(AVCL 25) 

OP-77AJ/MD Next Generation OP-07 (Ultralow 
Offset Voltage Op Amp) 


OP-77AZ/MD Next Generation OP-07 (Ultralow 
Offset Voltage Op Amp) 
OP-77BJ/MD Next Generation OP-07 (Ultralow 
Offset Voltage Op Amp) 
OP-77BRC/MD Next Generation OP-07 (Ultralow 
Offset Voltage Op Amp) 
OP-77BZ/MD __ Next Generation OP-07 (Ultralow 


Offset Voltage Op Amp) 
OP-97AJ/MD Low Power, High Precision Op 
Amp 
OP-97AZ/MD Low Power, High Precision Op 
Amp 


AD640TE/883B 120 MHz Demodulating 
DC Coupled Log Amp 

AD640TD/883B 120 MHz Demodulating 
DC Coupled Log Amp 


5962-90663301MCX AD713SQ/883B Quad Precision High Speed 


BiFET Op Amp 


5962-90663302MCX AD713TQ/883B Quad Precision High Speed 


BiFET Op Amp 


5962-9089401MEX AD526SD/883B Software-Programmable 


Gain Amplifier 
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Miltary Amplifier Products 





JAN QPL CLASS B PRODUCTS 


SMD 

Part Number 
38510/13501BGA 
38510/13501BCG 
38510/13501BPA 
38510/13501BPB 
38510/13502BGA 
38510/13502BGC 
38510/13502BPA 
38510/13502BPB 
38510/13503BGA 


38510/13503BGC 
38510/13503BPA 
38510/13503BPB 


38510/11404BGA 
38510/11404BGC 
38510/11404BPA 
38510/11404BPB 
38510/11401BGA 
38510/11401BGC 
38510/11401BPA 
38510/11401BPB 
38510/1140SBGA 
38510/11405BGC 
38510/11405BPA 
38510/11405BPB 
38510/11402BGA 
38510/11402BGC 
38510/11402BPA 
38510/11402BPB 
38510/11406BGA 
38510/11406BGC 
38510/11406BPA 
38510/11406BPB 
38510/11403BGA 
385 10/11403BGC 
38510/11403BPA 
38510/11403BPB 
38510/11201BCB 


38510/11201BCA 
38510/10304BCA 
38510/10304BCB 
38510/10304BGA 
38510/10101BGA 
38510/10101BCG 
38510/10104BGA 
38510/10104BGC 
38510/10104BPA 
38510/10104BPB 
38510/10106BEA 
38510/10106BEB 


38510/11004BCA 
38510/11004BCB 


Generic 


OP27 AJl 
OP27 AZ5 
OP27 AZ2 


LFIS5/PM155 AJ5 
LFI55/PM155 AJl 
LFISS/PM155 AZ5 
LFISS/PM155 AZ2 
LFISS/PMI155  J5 
LFISS/PMI55_ 
LFI5S/PM155__Z5 
LFISS/PM155 _Z2 
LF156/PM156 AJ5 
LF156/PM156 AJl 
LF156/PM156 AZS5 
LF1S6/PM156 AZ2 
LF156/PM156  J5 
LF156/PM156 Jl 
LF1S6/PM156 9 Z5 
LFIS6/PM156 Z2 
LF157/PM157 AJ5 
LF157/PM157 AJl 
LF157/PM157 AZ5 
LF157/PM157 AZ2 
LF157/PM157  J5 
LFI57/PM157_ Jl 
LF157/PM157 ZS 
LF157/PM157 Z2 
LM139/PM157__ Y2 


LM139/PM139 Y5 
LMIV/PM111 Y5 
LMIMVPMI1L 2 
LMIIVPMI111 JS 
741A/PM741 AJ5 

741A/PM741 AJl 

LM108/PM108 AJ5 
LM108/PM108 AJ1 
LM108/PM108 AZ5 


LM108/PM108 AZ2 


LH2108A/PM2108AQ5 
LH2108A/PM2108AQ2 


4136/PM4136 Y5 
4136/PM4136 Y2 


Description 

Low Offset Op Amp 
Low Offset Op Amp 
Low Offset Op Amp 
Low Offset Op Amp 
Low Offset Op Amp 
Low Offset Op Amp 
Low Offset Op Amp 
Low Offset Op Amp 
Low Noise Precision 
Op Amp 

Low Noise Precision 
Op Amp 

Low Noise Precision 
Op Amp 

Low Noise Precision 
Op Amp 

BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
BiFET Op Amp 
Quad Low Power 
Voltage Comparator 
Quad Low Power 
Voltage Comparator 
Voltage Comparator 
Voltage Comparator 
Voltage Comparator 
General Purpose 

Op Amp 

General Purpose 

Op Amp 

Low Input-Current 
Op Amp 

Low Input-Current 
Op Amp 

Low Input-Current 
Op Amp 

Low Input-Current 
Op Amp 

Dual Op Amp 

Dual Op Amp 

Quad Op Amp 
Quad Op Amp 


Gold and tin reflow lead parts will be built to order only. Hot Solder dip is 
the preferred and stocked lead finish. 
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JAN QPL CLASS S PRODUCTS 


JAN Part Number 


38510/13501SGA 
38510/13501SPA 
38510/13502SGA 
38510/13502SPA 


38510/13503SGA 
38510/13503SPA 
38510/11404SGA 
38510/11404SPA 
38510/11401SGA 
38510/11401SPA 
38510/11405SGA 
38510/11405SPA 
38510/11402SGA 
38510/11402SPA 


38510/11201SEA 
38510/10101SGA 
38510/10104SGA 
38510/11302SEA 
38510/11301SEA 
38510/12208SGA 
38510/12208SPA 
38510/12207SGA 
38510/12207SPA 
38510/10304SGA 


38510/10304SPA 


38510/135xxSPA** 
38510/135xxSCA** 


**In the future, these parts may be identified in the new DESC “One Part, One Part Number” system, i.e., 
PMI Part Number 


Part Number 


Generic 
Part Number 


OP07 AJ5 
OP07 AZ5 
OP07 J5 
OP07 Z5 
OP27 AJ5 
OP27 AZS5 


LFI155/PM155 AJ5 
LF155/PM155 AZ5 


LF155/PM155 J5 
LF155/PM155 ZS 


LF156/PM156 AJ5 
LF156/PM156 AZ5 


LF156/PM156 J5 
LF156/PM156 Z5 


LM139/PM139 AY5 


741 A/PM741 AJ5 


LM108/PM108 AJ5 


DAC08 AQ5 
DAC08 Q5 

OP42 AJ5 

OP42 AZ5 

OP44 AJ5 

OP44 AZ5 
LMIILIU/PM111 J5 
LM111/PM111 Z5 
OP200 AZ5 
OP400 AY5 


5962-8859301SPA OP200 AZ5 
5962-8777101SCA OP400 AY5 
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Description 


Low Offset Op Amp 
Low Offset Op Amp 
Low Offset Op Amp 
Low Offset Op Amp 


Low Noise Precision Op Amp 
Low Noise Precision Op Amp 
BiFET Op Amp 

BiFET Op Amp 

BiFET Op Amp 

BiFET Op Amp 

BiFET Op Amp 

BiFET Op Amp 

BiFET Op Amp 

BiFET Op Amp 

Quad Low Power Voltage Comp. 
General Purpose Op Amp 
Low Input-Current Op Amp 
8-Bit D/A Converter 

8-Bit D/A Converter 

High Speed Precision Op Amp 
High Speed Precision Op Amp 
High Speed Precision Op Amp 
High Speed Precision Op Amp 
Voltage Comparator 


Voltage Comparator 


Military Amplifier Products 


Part I 
Qual 


Yes 
Yes 
Yes 
Yes 


Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Q3, 92 
Q3, 92 
Q4, 92 
Q4, 92 
Yes 
Yes 


Dual Low Power/Offset Op Amp QI, 93 
Quad Low Power/Offset Op Amp QI, 93 
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Sales Offices and Distributors 


North American Sales Offices and Representatives 


Alabama: *404-263-3719, 205-534-0044 
Alaska: *206-575-6344, *714-641-9391 
Arizona: 602-949-0048 

Arkansas: *214-231-5094 

California: *714-641-9391, *408-559-2037 
Colorado: 303-443-5337 

Connecticut: *516-366-0765, *617-329-4700 
Delaware: *215-643-7790 

Florida: *407-660-8444 

Georgia: *404-263-3719, 404-263-0320 
Hawaii: *714-641-9391 

Idaho: 303-443-5337, *206-575-6344 
illinois: *708-519-1777 

Indiana: *708-519-1777 

lowa: *708-519-1777 

Kansas: 913-829-2800 

Kentucky: 205-534-0044 

Louisiana: *214-231-5094 

Maine: *617-329-4700 

Maryland: *301-992-1995 


North American Distributors 


Alabama: Bel/ 205-837-1074; Future 205- 
830-2322; Hall-Mark 205-837-8700; Pioneer 
205-837-9300 


Arizona: Anthem 602-366-6600; Bell 602- 
966-7800; Hall-Mark 602-437-1200 
California: Anthern 408-453-1200, 818- 
775-1333, 714-768-4444, 916-624-9744, 619- 
453-3005; Bell 310-826-6778, 916-652-0414, 
408-734-8570, 818-706-2608, 714-895-7801, 
619-268-1277, 213-921-3611, 213-826-6778; 
Hall-Mark 818-773-4500, 714-727-6000, 619- 
268-1201, 408-432-4000, 916-624-9781; Pio- 
neer 714-939-9100, 714-753-5500, 619-792- 
7800, 408-954-9100; Semi-Dice 213-594-4631 
Colorado: Anthem 303-790-4500, 719-597- 
4205; Bell 303-424-1985; Hall-Mark 303-790- 
1662 


Connecticut: Anthem 203-575-1575; Future 
203-743-9594; Hall-Mark 203-271-2844; 
Pioneer 203-853-1515, 203-929-5600 


Florida: Bell 407-339-0078; Chip Supply 
407-298-7100; Future 407-767-8414, 813- 
578-2770, 813-530-1222; Hall-Mark 407-830- 
5855, 305-971-9280, 813-541-7440; Pioneer 
407-834-9090, 305-428-8877 

Georgia: Bell 404-662-0923; Future 404- 
441-7676; Hall-Mark 404-623-4400; Pioneer 
404-448-1711, 404-623-1003 

Illinois: Anthem 708-884-0200; Bell 708- 
640-1910; Hall-Mark 708-860-3800; Newark 
312-784-5100; Pioneer 708-495-9680 
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Massachusetts: *617-329-4700 
Michigan: 313-489-1500, *313-348-5795 
Minnesota: *708-519-1777 

Mississippi: *404-263-3719, 205-534-0044 
Missouri: 314-521-2044, 913-829-2800 
Montana: 801-466-9336, *714-641-9391 
Nebraska: 913-829-2800 

Nevada: *408-559-2037, *714-641-9391 
New Hampshire: *617-329-4700 

New Jersey: *516-366-0765 (north), *215- 
643-7790 (south) 

New Mexico: 505-828-1300 

New York: *516-366-0765 (metro), 716- 
425-9100 (upstate) 

North Carolina: *404- 263-3719, 919- 
460-7771 

North Dakota: 708-519-1777 

Ohio: 216-247-0060 

Oklahoma: *214-231-5094 

Oregon: *206-575-6344 


Indiana: Bell 317-875-8200, 317-299-5487, 
219-423-3422; Hall-Mark 317-872-8875; 
Pioneer 317-573-0880 

Kansas: Hall-Mark 913-888-4747 

Maryland: Anthem 301-995-6640; Hall-Mark 
301-988-9800; Pioneer 301-921-0660, 301- 
921-3622, 301-921-3816 

Massachusetts: Alliance 617-729-5800, 617- 
756-1910; Anthem 508-657-5170; Bell 508- 
474-8880; Future 508-779-3000; Hall-Mark 
508-667-0902, 508-935-9777; Pioneer 617-861- 
9200; Semi-Dice 508-238-8344 


Michigan: Bell 313-347-6633; Hall-Mark 313- 
462-1205; Pioneer 616-698-1800, 313-525- 
1800 

Minnesota: Anthem 612-944-5454; Bell 612- 
941-1493; Hall-Mark 612-881-2600; Pioneer 
612-944-3355 


Missouri: Hall-Mark 314-291-5350; Pioneer 
314-432-4350 

New Jersey: Anthem 201-227-7960; Hall- 
Mark 609-235-1900, 201-515-3000; Pioneer 
201-575-3510 

New Mexico: Alliance 505-292-3360; Bell 
505-292-2700, 513-434-8231 

New York: Anthem 516-864-6600; Future 
315-451-2371, 716-272-1120; Hall-Mark 716- 
425-3300, 516-737-0600; Pioneer 607-772- 
9300, 716-381-7070, 516-921-8700; Semi- 
Dice 516-234-7676 





Pennsylvania: *215-643-7790 (east), 412- 
745-8441 (west) 


Rhode Island: *617-329-4700 
South Carolina: 919-460-7771 
South Dakota: *708-519-1777 
Tennessee: *404-263-3719, 404-263-0320 
(east), 404-534-0044 (west) 
Texas: *214-231-5094 

Utah: 801-466-9336 
Vermont: *617-329-4700 
Virginia: *301-992-1995 
Washington: *206-575-6344 
West Virginia: 412-745-8441 
Wisconsin: *708-519-1777 
Wyoming: 801-466-9336 
Puerto Rico: *617-329-4700 


Canada: 416-821-7800, 613-564-0014, 
514-697-0801, 604-465-6892 


Mexico: *617-329-4700 


North Carolina: Future 919-790-7111; Hall- 
Mark 919-878-0712; Pioneer 919-544-5400, 
704-527-8188 


Ohio: Bell 513-435-8660, 513-434-8231; Hall- 
Mark 216-349-4632, 614-888-3313; Pioneer 
216-587-3600, 513-236-9900, 614-221-0043 


Oklahoma: Hall-Mark 918-254-6110; Pioneer 
918-492-7840, 918-665-7840 


Oregon: Anthem 503-643-1114; Bell 503- 
635-6500 


Pennsylvania: Anthem 215-443-5150; Pioneer 
215-674-4000, 412-782-2300 


Texas: Allied 817-595-3500; Anthem 214-238- 
7100; Bell 214-690-0466; Hall-Mark 214-343- 
5000, 512-258-8848, 214-553-4300, 713-781- 
6100; Pioneer 512-835-4000, 214-386-7300, 
713-495-4700, 512-377-3440 


Utah: Anthem 801-973-8555; Bell 801-255- 
9611; Hall-Mark 801-973-4737 


Washington; Anthem 206-483-1700; Beli 206- 
867-5410, 213-826-6778; Hall-Mark 206-547- 
0415 


Wisconsin: Bell 414-547-8879; Hall-Mark 414- 
797-7844; Pioneer 414-784-3480 

Canada: Future 514-694-7710, 613-820-8313, 
416-638-4771, 604-294-1166, 403-436-2858, 
416-612-9200; Zentronics 403-484-1669, 604- 
273-0215, 403-295-8838, 416-564-9600, 613- 
226-8840, 519-453-3780, 418-654-1077, 204- 
694-1957, 514-737-9700, 306-955-2202, 306- 
352-9111 
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International Direct Sales Offices 


Austria: (222) 88 55 04-0 

Belgium: (3) 237 16 72 

Denmark: (42) 84 58 00 

France: (1) 46 66 25 25, 76 41 91 43 


Germany: 089 57 005-0, 030 391 90 35, 04181 
8051, 0221 68 60 06, 0711 88 11 31 


International Distributors 


Australia: N.S.D. Australia (3) 8900970, (2) 
646-5255, (7) 845-1911, (8) 211-8499 

Austria: A.D.E.C. (222) 88 92 876-0, 
VEROSPEED Gmiind (2852) 505 

Belgium: Betea (02) 725 1080, Texim (02) 460 
52 82 

Brazil: Hicad Sistemas Ltda. (11) 531-9355 
Bulgaria: D./. Stoits, Sofia (92) 890 412 


Czechoslovakia: D./. Stoits, Vienna (22 46) 41 
95-0, Tesla Piestany (838) 219 31 

Denmark: MER-EL A/S (42) 57 10 00 

Finland: Oxxo Oy (0) 34 55 377 

France: DIMACEL COMPOSANTS (1) 40 87 
70 00, RTF Diffusion (1) 49 65 26 26, RS 
COMPONENTS 44 84 72 72, SCAIB (1) 46 87 
23 13 


Germany: SASCO GmbH 089 46 11-0, 
Semitron 07742 800 10, SPOERLE Elektronik 
06103 304-0 
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Hong Kong: General Engineers 8339013 
Tektron Electronics (HK) Ltd. 388-0629 
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India: (812) 586301 

Israel: (52) 911 415 

Italy: (2) 665 00 120, (11) 24 87 789, (6) 86 
200 306 

Japan: (3) 32636826, (6) 3721814 

Korea: (2) 5543301 


Hungary: SMD Technology (1) 189 5815 
india: Analog Sales (212) 342150, (11) 
6862460, (812) 560506 

Italy: DeMico (2) 95343600, Hellis S.A.S. 
(536) 804104, LA Tecknica Due (11) 2425905, 
Pantronic S.R.L. (6) 6276209, Special-ind (2) 
6887951, Tecknica Due (438) 555447 

Korea: Tong Baek Electronics (2) 715-6625, 
Analog World (2) 7015993 

Malaysia: Excelpoint Systems PTE (65) 
2848537 

Mexico: Canadien (83) 652020 

Netherlands: Texim (05427) 333 33, TME 
Components B.V. 073-221010 

New Zealand: N.S.D. Australia (61 3) 
8900970 

Norway: BIT ELEKTRONIKK 2 98 13 70 
People’s Republic of China — Beijing: 
Excelpoint Company Limited, (1) 8498888 Ext 
20635 
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41 95-0 


Netherlands: (1620) 815 00 

Sweden: (8) 282 740 

Switzerland: (1) 820 01 02, (21) 803 25 50, 
(42) 330 710 

United Kingdom: 0932 25 33 20, 021 501 
1166, 0506 303 06, 0932 246 200 


Portugal: ATD Electronica (1) 847 2200, 
Comelita (1) 942 4106 

Singapore: Excelpoint Systems PTE 2848537 
South Africa: Analog Data Products CC (11) 
444-8160 

Soviet Union: Tesia Piestany/CSFR (838) 
219 31 

Spain: Comelta (1) 7543001, Selco (1) 326 
4213 

Sweden: /ntegrerad Elektronik 
KOMPONETER AB (8) 80 46 85 
Switzerland: Eljapex AG (56) 27 57 77 
Taiwan: Andev Technology Co., Ltd. (2) 
763-0910, Jeritron Ltd. (2) 882 0710, Lite-On 
Inc. (2) 77 6 9950 

Turkey: Elektro - Istanbul (1) 337 22 45 
United Kingdom: Arrow Electronics (UK) 
Limited 0234 270 777, Avnet-Access 0462 
480888, Jermyn Distribution 0732 740 100, 
Phoenix Electronics Limited 0555 515 66, 
Polar Electronics Limited 0525 377 093 
Yugoslavia: ALMA Electronic (41) 428 678, 
Electra - Trieste (40) 826 545 
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